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ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 


Σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών του Οικισμού ΝΑΟΥΣΑ II 

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Ο Διευθυντής του ΟΕΚ ΧΑΤΖΗΜΗΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ανακοι¬ 
νώνει ότι περατώθηκε η όλη διαδικασία για την κατάρτιση πράξεως συ- 
στάσεως αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών και Κανονισμών σχέσεων 
των συνιδιοκτητών του Οικισμού ΝΑΟΥΣΑ II με απόφαση του Διοικη¬ 
τικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάζεις του Ν. 3741/1929 «περί 
της κατ’ όροφον ιδιοκτησίας», όπως τροποποιήθηκε με το ΝΔ 1024/ 
1971, τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα και το ΑΝ 163/ 
1967, όπως τροποποιήθηκε και αντικάταστάθηκε με τα ΝΔ 946/ 
1971 και 145/1973. 

Για τον Οικισμό τούτο έχει κατατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 του ΑΝ 163/1967 όπως τροποποιήθηκε με τα ΝΔ 946/ 
1971 και 145/1973, ο σχετικός φάκελλος του Οικισμού στον Συμβο¬ 
λαιογράφο Νάουσας ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ Ευάγγελο του Πολυδώρου, ο οποίος 
συνέταξε την αριθμ. 12663/6.6.1991 πράξη κατάθεσης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση αυτή αποφασίζει ομό¬ 
φωνα ως εξής: 

Έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 «περί της κατ’ όροφον ιδιοκτη¬ 
σίας», όπως τροποποιήθηκε με το ΝΔ 1024/1971 και τα άρθρα 1002 
και 1117 του Αστικού Κώδικα. 

β) Τις διατάξεις του ΑΝ. 163/1967 όπως τροποποιήθηκε και αντι- 
καταστάθηκε με τα ΝΔ 946/1971 και 145/1973. 

γ) Την αριθμ. 12663/6.6.1991 πράξη του Συμβολαιογράφου Νά¬ 
ουσας Μπιλιούρη Ευάγγελο του Πολυδώρου περί καταθέσεως του σχε¬ 
τικού φακέλλου του οικισμού ΝΑΟΥΣΑ Π, στον οποίο περιλαμβάνονται 
πίνακες κατανομής ποσοστών, σχέδιο Γενικής Διατάξεως του οικισμού 
και σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών ως και τα σχετικά στοιχεία κο¬ 
στολόγησης, προβαίνουμε:- 

Στην σύσταση αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών του Οικισμού της 
πόλεως Νάουσας του Νομού Ημαθίας (αριθμός οικισμού II) στοίχοι δε¬ 
καεπτά (17), κατοικίες εκατόν τριάντα πέντε (135) με ημερομηνία κλη- 
ρώσεως 28.5.83 αριθμ. πολεοδομικής μελέτης 11244/Α/9/ 
15.3.83), που ανοικοδομήθηκε με δαπάνη του ΟΕΚ σε ιδιόκτητο αυτού 
οικόπεδο. 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΙ¬ 
ΣΜΟΥ 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 

1. Ο παραπάνω οικισμός οικοδομήθηκε επί οικοπέδου εκτάσεως μέ¬ 
τρων τετραγωνικών είκοσι πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα και πε¬ 
νήντα εννέα εκατ. (25.990,59), που ανήκει στην αποκλειστική κυριό¬ 
τητα νομή και κατοχή του Ο.Ε.Κ. ορίζεται με τα στοιχεία: Αα-Αβ-Αγ- 
Αδ-Αε-Αζ-ΑΘ-Αι-Ακ-Αλ-Αμ-Αν-Αξ-Αο-Απ-Αρ-Α-β-γ-δ-ε-ζ-η— 
θ-ι-κ-λ-μ-ν-ξ-ο-π-ρ-σ-τ-υ-φ-χ-ψ-ω-Αα στο αριθμ. 11244/Α/9/ 
15.3.83 σχέδιο γενικής διατάξεως της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΕΚ. 
(ΦΕΚ 247/τΔ/74 και 396/τΔ/78) και συνορεύει: 


Βορ.Αν.: Επί τεθλασμένης πλευράς α-β-γ-δ-ε-ζ-η με ιδιοκτησία 
κληρ. Χρ. Αντιίράκου. 

Βορ.Δυτ. Επί τεθλασμένης πλευράς η-θ-ι-κ-λ-μ-ν-ξ-ο-π-ρ-σ-τ-υ-φ με 
οδό Νάουσας - Αγ. Νικολάου και αγροτική οδό. 

Δυτ. Επί πλευράς φ-χ-ψ-ω-Αα με ρέμμα. 

2. Η ανωτέρω συνολική έκταση εμβαδού μέτρων τετραγωνικών 
25.990,59 περιήλθε στην κυριότητα του ΟΕΚ από αναγκαστική δημό¬ 
σια απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε με την αριθμ. Ε19499/8680/ 
28.9.1967 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και 
Δημ.' Έργων (ΦΕΚ 129/τΔ/9.10.67) και συντελέστηκε δια της παρα- 
καταθέσεως της αποζημιώσεως στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα¬ 
νείων και με τα αριθμ. 243723/14.10.1970 και 258256/ 
11.8.1971 γραμμάτια συστάσεως παρακαταθήκης (ΦΕΚ 294/τΔ/ 
12.12.70 και 217/τΔ/21.9.71). 

3. Επί της παραπάνω περιγραφόμνενης οικοπεδικής εκτάσεως 
εγκρίθηκε η ανέγερση του οικισμού με το από 4.10.74 Π.Δ. που δημο- 
σιεύθηκε στο αριθμ. 247/τΔ/9.10.74 ΦΕΚ όπως τροποποιήθηκε με 
το από 20.6.78 ΠΔ (ΦΕΚ 396/τΔ/4.8.78). 

4. Από το ανωτέρω οικόπεδο διατέθηκαν για δημόσιους και κοινό¬ 
χρηστους χώρους μέτρα τετραγωνικά δέκα χιλιάδες εκατόν δύο και 
εβδομήντα οκτώ εκατ. (10.102,78). Η έκταση αυτή ανήκει κατά κυ¬ 
ριότητα στον ΟΕΚ και δεν μεταβιβάζεται στους οικιστές με την μεταβί¬ 
βαση σε κάθε ένα απ’ αυτούς της αυτοτελούς οριζοντίου ιδιοκτησίας του. 

Στην κυριότητα του ΟΕΚ παραμένει επίσης και δεν μεταβιβάζεται 
στους οικιστές έκταση μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων εξακοσίων 
δεκαπέντε και σαράντα έξι εκατ. (2.615,46). 

5. Ο οικισμός τούτος οικοδομήθηκε επί της υπολοίπου εκτάσεως εμ¬ 
βαδού μέτρων τετραγωνικών δεκατριών χιλιάδων διακοσίων εβδομή¬ 
ντα δύο και 35 εκατ. (13.272,35), η οποία μόνη αυτή αποτελεί το οικό¬ 
πεδο των με την παρούσα πράξη συνιστωμένων αυτοτελών οριζοντίων 
ιδιοκτησιών του οικισμού και μεταβιβάζεται στους οικιστές με την μετα¬ 
βίβαση με τις οριζόντιες ιδιοκτησίες τους και κατά το ποσοστό εξ αδιαι¬ 
ρέτου που αναλογεί σε κάθε μία απ’ αυτές. 

6. Στο 11244/Α/9/15.3.83 σχέδιο Γενικής Διατάξεως της Τεχνι¬ 
κής Υπηρεσίας του ΟΕΚ (ΦΕΚ 396/τΔ/4.8.78 και 247/τ.Δ'/ 
9.10.74) ολόκληρο το εκ μέτρων τετραγωνικών είκοσι πέντε χιλιάδων 
ενιακοσίων ενενήντα και πενήντα εννέα εκατ. (25.990,59) οικόπεδο εμ¬ 
φανίζεται με τα αλφαβητικά γράμματα (με κόκκινο μελάνι) Αα-Αβ-Αγ- 
Αδ-Αε-Αζ-ΑΘ-Αι-Ακ-Αλ-Αμ-Αν-Αξ-Αο-Απ-Αρ-α-β-γ-δ-ε-ζ-η— 
θ-ι-κ-λ-μ-ν-ξ-ο-π-ρ-σ-τ-υ-φ-χ-ψ-ω-Αα. 

Η πράσινη και πορτοκαλλιά επιφάνεια του σχεδίου τούτου είναι 
εκείνη που διατέθηκε για δημοσίους και κοινοχρήστους χώρους. Η μπλέ 
επιφάνεια η χαρακτηριζομένη ως ιδιοκτησία ΟΕΚ είναι εκείνη που πα¬ 
ραμένει στην κυριότητα του ΟΕΚ. Η λοιπή επιφάνεια του σχεδίου τού¬ 
του αποτελεί το οικόπεδο του οικισμού. 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟ¬ 
ΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Ο οικισμός που χαρακτηρίζεται με τον αριθμό II έχει ανεγερθεί στο 
προαναφερόμενο οικόπεδο και περιλαμβάνει συνολικά εκατόν τριάντα 
πέντε (135) κατοικίες, διατεταγμένες σε δεκαεπτά (17) στοίχους. 

Οι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες που συνιστώνται και διέπονται 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


από τις παραπάνω διατάξεις είναι η παρακάτω αναφερόμενες και λε¬ 
πτομερειακά περιγραφόμενες 

ΣΤΟΙΧΟΣ ένα (1) 

Η αριθμ. ένα (1) ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 

Η πολυκατοικία με αριθμ. ένα (1) τύπου 3009 αποτελείται από το 
Υπόγειο, Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) πάνω 
από το Ισόγειο ορόφους και Δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως 
εξής: 

Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο ασανσέρ και Λεβητοστά¬ 
σιο Κεντρικής θερμάνσεως και φαίνεται στο αριθμ. Α/Ί σχέδιο κατό- 
ψεως 

ΙΣΟΓΕΙΟ. Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρική είσοδο, 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως 
και στο αριθμ. 11244/Α/9/83 πολεοδομικό σχέδιο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και 
τα αριθμ. ένα (1), δύο (2) και τρία (3) διαμερίσματα που φαίνονται στο 
αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως και στο αριθμ. 11244/Α/9/15.3.83 πο¬ 
λεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. ένα (1) διαμέρισμα, αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμά¬ 
τια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδόν εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα ένα και 82% (71,82) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 55,6%α> που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 85% (73,85) ψήφους πενήντα 
πέντε και έξι (55,6) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
ογδόντα τρία χιλ. (83%ο) ανελκυστήρα εβδομήντα έξι χιλ. (7ό%©) και 
κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία'χιλ. (83%©) και συνορεύει: 

Ν.Αν. Με το διαμέρισμα 12 του Α' ορόφου της διπλανής πολυκατοι¬ 
κίας του στοίχου 2. 

Β.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο και με το δια¬ 
μέρισμα 2 του Α' ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. δύο (2) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμά¬ 
τια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδόν εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγωνικά μέτρα και μικτό 
εμβαδόν ενενήντα πέντε και 16% (95,16%) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 73,8%οο) που 
(αντιστοιχούν σε. μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 85% (97,85) 
ψήφους, εβδομήντα τρεις και οκτώ (73,8) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα χιλι (111%οο) ανελκυστήρα εκατόν 
ένα χιλ. (101%«( και κεντρικής θέρμανσης εκατόν έντεκα (11 1%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης εκατόν έντεκα χιλ. (111%©) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Αν. Με διαμέρισμα 3 του Α' ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας του 
ίδιου στοίχου και με το κλιμακοστάσιο 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. τρία (3) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδόν εκατόν (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εκατόν δέκα εννέα και 70% (119,70) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (92,7%©ο), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και 8% (123,8) ψή¬ 
φους, ενενήντα δύο και επτά (92,7) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν τριάντα εννέα χιλ. (139%©) ανελκυστήρα εκατόν 
είκοσι έξι χιλ. (126%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριάντα εννέα 
χιλ. (139%χ») και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. 

Βορ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με το διαμέρισμα 2 του ίδιου στοίχου και ορόφου της ίδιας 
πολυκατοικίας και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δεύτερος όροφος: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 
δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα 
αριθμ. τέσσερα (4) πέντε (5) και έξι (6) διαμερίσματα που φαίνονται στο 
αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως και στο αριθμ. 11244/Α/9/15.3.83 πο¬ 
λεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. τέσσερα (4) διαμέρισμα, αποτελείται από δύο (2) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν εβδο¬ 


μήντα ένα και 82% (71,82) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
αίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (55,6%©), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 85% (73,85) ψήφους πενή¬ 
ντα πέντε και έξι (55,6) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων ογδόντα τρία χιλ. (83%©), ανελκυστήρα ογδόντα τρία χιλ. 
(83 %©) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83%©) και συνο¬ 
ρεύει: 

Νοτ.Αν. Με το διαμέρισμα 15 του Β’ ορόφου της διπλανής πολυκα¬ 
τοικίας του στοίχου 2. 

Β.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο και με το διαμέρι¬ 
σμα 5 του Β' ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου. 

Β.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. πέντε (5) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγωνικά μέτρα και μι¬ 
κτό εμβαδόν, ενενήντα πέντε και 16% (95,16) τετραγ. μέτρα ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (73,8%©ο)), που 
αντιστ οιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επ τά και 85% (97,85) 

| ψήφους εβ δομήντα τρεις και οκτώ (73.8), που αν τιστοιχ ούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 85% (97,85) ψήφους εβδομήντα · 
τρεις και οκτώ (73,8), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εκατόν έντεκα χιλ. (111 %ο) ανελκυστήρα εκατόν έντεκα χιλ. 
(111%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν έντεκα χιλ. (111%©) και συ¬ 
νορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Β.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Β.Αν. Με το διαμέρισμα 6 του Β' ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας του 
ίδιου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. έξι (6) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εκατό 100,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν 
δέκα εννέα και 70% (119,70) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (92,7%©ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και 08% (123,08) ψήφους ενε¬ 
νήντα δύο και επτά (92,7), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο 1 
χρήστων εκατόν τριάντα εννέα χιλ. (139%©) ανελκυστήρα εκατόν τριά¬ 
ντα εννέα χιλ. (139%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριάντα εννέα 
χιλ. (139%©) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 

Β.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Β.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νοτ. Δυτ. Με το διαμέρισμα 4 του Β' ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας 
του ίδιου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. επτά (7), οκτώ (8) και εννέα (9) διαμερίσματα που φαίνο¬ 
νται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως και στο αριθμ. 11244/Α/9/ 
115.3.83 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. επτά (7) διαμέρισμα, αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμά¬ 
τια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδόν εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν εβδομή¬ 
ντα ένα και 82% (71,82) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (55,6%©), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 85% (73,85) ψήφους πενήντα 
πέντε και έξι (55,6) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
ογδόντα τρία χιλ. (83%©), ανελκυστήρα ενενήντα ένα χιλ. (91%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83%©) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με το διαμέρισμα 18 του Γ' ορόφου της διπλανής πολυκα¬ 
τοικίας του στοίχου 2. 

' Β.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο και με το διαμέρι¬ 
σμα 8 της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου. 

Β.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. οκτώ (8) διαμέρισμά, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγωνικά μέτρα και μι¬ 
κτό εμβαδόν, ενενήντα πέντε και 16% (95,16) τετραγ. μέτρα ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (73,8%οο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 85% (97,85) 
ψήφους εβδομήντα τρεις και οκτώ (73,8), ποσοστό συμμετοχής στις δα- 
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πάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα χιλ. (111%ο) ανελκυστήρα εκατόν 
είκοσι ένα χιλ. (121%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν έντεκα χιλ. 
(111%ο) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Β.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Β.Αν. Με το'διαμέρισμα 9 του Γ' ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας του 
ίδιου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εννέα (9) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδόν εκατό 100,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εκατόν δέκα εννέα και 70% (119,70) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (92,7%α>), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και 08% (123,08) ψή¬ 
φους ενενήντα δύο και επτά (92,7), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα χιλ. (140%ο) ανελκυστήρα εκατόν πενή¬ 
ντα δύο χιλ. (152%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα χιλ. 
(140%ο) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. 

Β.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Β.Αν. Με το διαμέρισμα 8 του Γ' ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας του 
ίδιου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα φαίνεται στο αριθμ. Α/4 σχέδιο κατόψεως. 

Η αριθμ. ένα (1) πολυκατοικία έχει κοινή θέρμανση με την αριθμ. δύο 
(2) πολυκατοικία με ποσοστό συμμετοχής αυτής στις δαπάνες κοινής 
θέρμανσης πεντακόσια χιλιοστά (500%<:>). 

ΣΤΟΙΧΟΣ Δύο (2) 

Η αριθμ δύο (2) πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. δύο (2) τύπου 3009 αποτελείται από το 
Υπόγειο, Ισόγειο και τους Πρώτο (Α), δεύτερο (β) και τρίτο (Γ) πάνω 
από το Ισόγειο ορόφους και Δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως 
εξής: 

Το Υπόγειο περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και υποσταθμό 
Κεντρικής θέρμανσης και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρική είσοδο, 
κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και φαίνεται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως 
και στο αριθμ. 11244/Α/9/83 πολεοδομικό σχέδιο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και 
τα αριθμ. δέκα (10), έντεκα (11) και δώδεκα (12) διαμερίσματα που 
φαίνονται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως και στο αριθμ. 11244/Α/ 
9/115.3.83 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. δέκα (10) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδόν εκατό 100,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εκατόν δέκα πέντε και 06% (115,06) τετραγ. μέτρα, πρσοστό αυνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (92,7%ο), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και 08% (123,08) ψή¬ 
φους ενενήντα δύο και επτά (92,7), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν τριάντα εννέα χιλ. (139%ο) ανελκυστήρα εκατόν 
είκοσι έξι χιλ. (126%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριάντα εννέα 
χιλ. (139%ο) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Β.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο 

Β.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νοτ.Δυτ. Με το διαμέρισμα 11 του Α' ορόφου της ίδιας πολυκατοι¬ 
κίας του ίδιου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. έντεκα (11) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδόν εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγωνικά μέτρα 
και μικτό εμβαδόν, ενενήντα ένα και 47% (91,47) τετραγωνικά μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
(73,8%ρο)), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
85% (97,85) ψήφους εβδομήντα τρεις και οκτώ (73,8), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα χιλ. (111 %ο) ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν ένα (101%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν έντεκα 
χιλ. (111%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν έντεκα χιλ. (111%ο) συ¬ 
νορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Β.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Β.Αν. Με το διαμέρισμα 10 του Α' ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας 


του ιδίού στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. δώδεκα (12) διαμέρισμα, αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδόν εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εξήντα εννέα και 03% (69,03) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (55,6%«>), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 85% (73,85) ψήφους 
πενήντα πέντε και έξι (55,6) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα τρία χιλ. (83γ) ανελκυστήρα εβδομήντα έξι χιλ. 
(76%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83 %ο) και συνο¬ 
ρεύει. 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο με το κλιμακοστάσιο και με το δια¬ 
μέρισμα 11 του Α' ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου. 

Β.Δυτ. Με το διαμέρισμα 1 του Α' ορόφου της διπλανής πολυκατοι¬ 
κίας του στοίχου 1. 

Β.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομοο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. δεκατρία (13) δεκατέσσερα (14) και δεκαπέντε (15) δια¬ 
μερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως και στο 
αριθμ. 11244/Α/9/115.3.83 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αριθμ. δεκατρία (13) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρ'ους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εκατό 100,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εκατόν δέκα πέντε και 06% (115,06) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (92,7%ο), που (αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και 08% (123,08) ψή¬ 
φους ενενήντα δύο και επτά (92,7), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν τριάντα εννέα χιλ. (139%ο) ανελκυστήρα εκατόν 
τριάντα εννέα χιλ. (139%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριάντα 
εννέα χιλ. (139%ο) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Β.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το κλιμακοστάσιο 

Β.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 14 του Β’ ορό¬ 
φου της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου. 

Το αριθμ. δεκατέσσερα (14) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα ένα και 47% (91,47) τετραγωνικά μέ¬ 
τρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
(73,8%οο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
85% (97,85) ψήφους εβδομήντα τρεις και οκτώ (73,8) ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδι κα χιλ. (111%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν έντεκα χιλ. (111%ο) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Β.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Β.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 13 του Β’ ορό¬ 
φου της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. δεκαπέντε (15) διαμέρισμα, αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδόν εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εξήντα εννέα και 03% (69,03) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 55,6%οο), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 85%ο (73,85) ψήφους 
πενήντα πέντε και έξι (55μ6) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα τρία χιλ. (83 %ο) ανελκυστήρα ογδόντα τρία χιλ. 
(83 %ρ) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83 %ρ) και συνο¬ 
ρεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο με το κλιμακοστάσιο και με το δια¬ 
μέρισμα (14) του Β' ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου. 

Β.Δυτ. Με το διαμέρισμα 4 του Β' ορόφου της διπλανής πολυκατοι¬ 
κίας του στοίχου 1. 

Β.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. δεκαέξι (16), δεκαεπτά (17) και δεκαοκτώ (18) διαμερί- 
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σματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως και στο αριθμ. 
11244/Α/9/15.3.83 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. δεκαέξι (16) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβα¬ 
δόν εκατόν δέκα πέντε και 06% (115,06) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (92,7%οο)%ο), που 
(αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και 08% 
(123,08) ψήφους ενενήντα δύο και επτά (92,7), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα χιλ. (140%ο) ανελκυστήρα 
εκατόν πενήντα δύο χιλ. (152%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα χιλ. (140%ο) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Β.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο 

Β.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 17 του Γ’ 
ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας και του ίδιου στοίχου. 

Το αριθμ. δεκαεπτά (17) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έχει κα¬ 
θαρό εμβαδόν εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγωνικά μέτρα 
και μικτό εμβαδόν ενενήντα ένα και 47% (91,47) τετραγωνικά μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
(73,8%«ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
85% (97,85) ψήφους εβδομήντα τρεις και οκτώ (73,8) ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα χιλ. (111%ο) ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν είκοσι ένα χιλ. (121%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν έντεκα χιλ. (111%ο) και συνορεύει: 

Νοτ.Α. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 16 του Γ' 
ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. δεκαοκτώ (18) διαμέρισμα, αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδόν εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εξήντα εννέα και 03% (69,03) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 55,6%οο), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 85%ο (73,85) ψήφους 
πενήντα πέντε και έξι (55,6) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα τρία χιλ. (83 %ο) ανελκυστήρα ενενήντα ένα χιλ. 
(91 %γ) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83 %ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο με το κλιμακοστάσιο και με το δια¬ 
μέρισμα 17 του Β’ ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου. 

Β.Δυτ. Με το διαμέρισμα 7 του Γ' ορόφου της διπλανής πολυκατοι¬ 
κίας του στοίχου 1. 

Β.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα φαίνεται στο αριθμ. Α/4 σχέδιο κατόψεως. 

Η-αριθμ. δύο (2) πολυκατοικία έχει κοινή θέρμανση με την αριθμ. ένα 
(1) πολυκατοικία με ποσοστό συμμετοχής αυτής στις δαπάνες κοινής 
θέρμανσης πεντακόσια χιλιοστά (500%ο). 

ΣΤΟΙΧΟΣ τρία (3) 

Η αριθμ. τρία (3) πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. τρία (3) τύπου 3010 αποτελείται από το 
Υπόγειο, Ισόγειο και τους Πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) πάνω 
από το Ισόγειο ορόφους και Δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως 
εξής: 

Το Υπόγειο περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και λεβητοστάσιο 
Κεντρικής θέρμανσης και φαίνεται στο αριθμ. Α/4 σχέδιο κατόψεως. 

Ισόγειο: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρική είσοδο, 
ασανσέρ και κλιμακοστάσιο και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατό¬ 
ψεως και στο αριθμ. 11244/Α/9/83 πολεοδομικό σχέδιο.. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και 
τα αριθμ. δέκα εννέα (19) και είκοσι (20) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και στο αριθμ. 11244/Α/9/15.3.83 
πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. δέκα εννέα (19) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει κα¬ 
θαρό εμβαδόν ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εκατόν τρία και 56% (103,56) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 


κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (74,2%οο που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 46% (98,46) ψήφους 
εβδομήντα τέσσερα και δύο (74,2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εξήντα έξι χιλ. (166%ο), ανελκυστήρα εκατόν πε¬ 
νήντα ένα χιλ. (151%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εξήντα έξι χιλ. 
(166%ο) και συνορεύει: 

Ν.Αν. Με το διαμέρισμα (26) του Α' ορόφου της διπλανής πολ/κίας 
του στοίχου 4. 

Βορ.Δυτ. Με το διαμέρισμα 22 του Α' ορόφου της ίδιας πολ/κίας του 
ίδιου στοίχου. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. είκοσι (20) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει κα¬ 
θαρό εμβαδόν ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εκατόν τρία και 56% (103,56) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (74,2%οο που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 46% (98,46) ψήφους 
εβδομήντα τέσσερα και δύο (74,2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
πενήντα ένα χιλ. (151%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εξήντα επτά 
χιλ. (167%ο) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με το διαμέρισμα δέκα εννέα (19) του Α' ορόφου της ίδιας 
πολ/κίας του ίδιου στοίχου. 

Βορ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β’ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. είκοσι ένα (21) και είκοσι δύο (22) διαμερίσματα που φαί¬ 
νονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και στο αριθμ. 11244/Α/9/ 
15.3.83 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. είκοσι ένα (21) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδόν ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εκατόν τρία και 56% (103,56) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (74,2%οο που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 46% (98,46) ψήφους 
εβδομήντα τέσσερα και δύο (74,2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εξήντα έξι χιλ. (166%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
εξήντα επτά χιλ. (167%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εξήντα έξι 
χιλ. (166%ο) και συνορεύει: 

Ν.Αν. Με το διαμέρισμα 28 του Β’ ορόφου της διπλανής πολ/κίας 
του στοίχου 4. — 

Βορ.Δυτ. Με το διαμέρισμα 22 του Β' ορόφου της ίδιας πολ/κίας του 
ίδιου στοίχου. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. είκοσι δύο (22) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδόν ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εκατόν τρία και 56% (103,56) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (74,2%οο που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 46% (98,46) ψήφους 
εβδομήντα τέσσερα και δύο (74,2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
εξήντα επτά χιλ. (167%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εξήντα επτά 
χιλ. (167%ο) και συνορεύει: 

Ν.Αν. Με το διαμέρισμα 21 του Β' ορόφου της ίδιας πολ/κίας, του 
ίδιου στοίχου. 

Βορ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. είκοσι τρία (23) και είκοσι τέσσερα (24) διαμερίσματα που 
φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και στο αριθμ. 11244/Α/ 
9/15.3.83 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. είκοσι τρία (23) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτιά, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβα¬ 
δόν εκατόν τρία και 56% (103,56) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
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διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (74,2 %οο που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 46% (98,46) ψή¬ 
φους εβδομήντα τέσσερα και δύο (74,2) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα επτά χιλ, (167%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν ογδόντα δύο χιλ. (182 %ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εξή¬ 
ντα επτά χιλ. (167%ο) και συνορεύει: 

Αν. Με το διαμέρισμα 30 του Γ' ορόφου της διπλανής πολ/κϊας του 
στοίχου 4. 

Δυτ. Με το διαμέρισμα 24 του Γ' ορόφου της ίδιας πολ/κίας του ίδιου 
στοίχου. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. είκοσι τέσσερα (24) διαμέρισμα, αποτελεϊται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβα¬ 
δόν εκατόν τρία και 56% (103,56) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (74,2%οο που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 46% (98,46) ψή¬ 
φους εβδομήντα τέσσερα και δύο (74,2) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%*), ανελκυστήρα 
εκατόν ογδόντα δύο χιλ. (182%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εξή¬ 
ντα επτά χιλ. (167%*) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με το διαμέρισμα 23 του Γ' ορόφου της ίδιας πολ/κίας του 
ίδιου στοίχου. 

Βορ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ 

Το Δώμα φαίνεται στο αρ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Η αριθμ. τρία (3) πολ/κία έχει κοινή θέρμανση με τις αριθμ. τέσσερα 
(4), έξι (6) και επτά (7) πολ/κίες με ποσοστό συμμετοχής αυτής στις δα¬ 
πάνες κοινής θέρμανσης διακόσια πενήντα χιλ. (250%ο). 

ΣΤΟΙΧΟΣ τέσσερα (4) 

Η αριθμ. τέσσερα (4) Πολυκατοικία 

Η Πολυκατοικία με αριθμ. τέσσερα (4) τύπου 3010 αποτελεϊται από 
το Υπόγειο, Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) πάνω 
από το Ισόγειο ορόφους και Δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως 

εξής: 

Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και υποσταθμό 
Κεντρικής Θέρμανσης και φαίνεται στο αριθμ. Α/4 σχέδιο κατόψεως. 

Ισόγειο: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την Πυλωτή, Κεντρική Είσοδο, 
ασανσέρ και κλιμακοστάσιο και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατό¬ 
ψεως και στο αριθμ. 11244/Α/9/83 πολεοδομικό σχέδιο. 

Πρώτος Όροφος. Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 
δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα 
αριθμ. είκοσι πέντε (25) και είκοσι έξι (26) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και στο αριθμ. 11244/Α/9/15.3.83 
πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. είκοσι πέντε (25) διαμέρισμα, αποτελεϊται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβα¬ 
δόν ενενήντα οκτώ και 63% (98,63) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (74,2 %οο που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 46% (98,46) ψή¬ 
φους εβδομήντα τέσσερα και δύο (74,2) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα έξι χιλ. (166%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν πενήντα ένα χιλ. (151%*) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εξή¬ 
ντα έξι χιλ. (166%*) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτ. Με το διαμέρισμα 26 του Α' ορόφου της ίδιας πολ/κίας του ίδιου 
στοίχου. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. είκοσι έξι (26) διαμέρισμα, αποτελεϊται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδόν ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
ενενήντα οκτώ και 63% (98,63) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (74,2 %οο που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 46% (98,46) ψήφους 
εβδομήντα τέσσερα και δύο (74,2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%*), ανελκυστήρα εκατόν 
πενήντα ένα χιλ. (151%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εξήντα επτά 


χιλ. (167%*) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με το διαμέρισμα 25 του Α' ορόφου της ίδιας πολ/κίας του 
ίδιου στοίχου. 

Βορ.Δυτ. Με το διαμέρισμα 19 του Α' ορόφου της διπλανής πολ/κίας 
του στοίχου 3. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. είκοσι επτά (27) και είκοσι οκτώ (28) διαμερίσματα που 
φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και στο αριθμ. 11244/Α/ 
9/15.3.83 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. είκοσι επτά (27) διαμέρισμα, αποτελεϊται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβα¬ 
δόν ενενήντα οκτώ και 63% (98,63) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (74,2%οο που (αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 46% (98,46) ψή¬ 
φους εβδομήντα τέσσερα και δύο (74,2) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα έξι χιλ. (166%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%*) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εξή¬ 
ντα έξι χιλ. (166%*) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Δυτ. Με το διαμέρισμα 28 του Β' ορόφου της ίδιας πολ/κίας του 
ίδιου στοίχου. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. είκοσι οκτώ (28) διαμέρισμα, αποτελεϊται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβα¬ 
δόν ενενήντα οκτώ και 63% (98,63) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (74,2%οο που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 46% (98,46) ψή¬ 
φους εβδομήντα τέσσερα και δύο (74,2) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%*), ανελκυστήρα 
εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εξή¬ 
ντα επτά χιλ. (167%*) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με το διαμέρισμα 27 του Β' ορόφου της ίδιας πολ/κίας, του 
ίδιου στοίχου. 

Βορ.Δυτ. Με το διαμέρισμα 21 του Β' ορόφου της διπλανής πολ/κίας 
του στοίχου 3. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. είκοσι εννέα (29) και τριάντα (30) διαμερίσματα που φαί¬ 
νονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και στο αριθμ. 11244/Α/9/ 
15.3.83 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. είκοσι εννέα (29) διαμέρισμα, αποτελεϊται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβα¬ 
δόν ενενήντα οκτώ και 63% (98,63) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (74,2%*σ που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 46% (98,46) ψή¬ 
φους εβδομήντα τέσσερα και δύο (74,2) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%*), ανελκυστήρα 
εκατόν ογδόντα δύο χιλ. (182%*) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εξή¬ 
ντα επτά χιλ. (167%*) και συνορεύει: , · 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Δυτ. Με το διαμέρισμα 30 του Γ' ορόφου της ίδιας πολ/κίας του 
ίδιου στοίχου. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. τριάντα (30) διαμέρισμα, αποτελεϊται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδόν ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
■ ενενήντα οκτώ και 63% (98,63) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (74,2%οο που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 46% (98,46) ψήφους 
εβδομήντα τέσσερα και δύο (74,2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%*), ανελκυστήρα εκατόν 
ογδόντα δύο χιλ. (182%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εξήντα 
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επτά χιλ. (167%©) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με το διαμέρισμα 29 του Γ' ορόφου της ίδιας πολ/κίας του 
ίδιου στοίχου. 

Βορ.Δυτ. Με το διαμέρισμα 23 του Γ' ορόφου της διπλανής πολ/κίας 
του στοίχου 3. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ 

Το Δώμα φαίνεται στο αρ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Η αριθμ. τέσσερα (4) πολ/κία έχει κοινή θέρμανση με τις αριθμ. τρία 
(3), έξι (6) και επτά (7) πολ/κίες με ποσοστό συμμετοχής αυτής στις δα¬ 
πάνες κοινής θέρμανσης διακόσια πενήντα χιλ. (250%©). 

ΣΤΟΙΧΟΣ πέντε (5) 

Η αριθμ. πέντε (5) Πολυκατοικία 

Η Πολυκατοικία με αριθμ. πέντε (5) τύπου 3009 αποτελείται από το 
Υπόγειο, Ισόγειο κάι τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) πάνω 
από το Ισόγειο ορόφους και Δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως 

εξής: 

Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και Υποσταθμό 
Κεντρικής Θέρμανσης και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως. 

Ισόγειο: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την Πυλωτή, Κεντρική Είσοδο, 
ασανσέρ και κλιμακοστάσιο και φαίνεται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατό¬ 
ψεως και στο αριθμ. 11244/Α/9/83 πολεοδομικό σχέδιο. 

Πρώτος Όροφος. Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 
δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα 
αριθμ. τριάντα ένα (31), τριάντα δύο (32) και τριάντα τρία (33) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως και στο αριθμ. 
11244/Α/9/15.3.83 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. τριάντα ένα (31) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβα¬ 
δόν εκατόν δέκα πέντε και 06% (115,06) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (92,7%οο που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και 08% 
(123,08) ψήφους ενενήντα δύο και επτά (92,7) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα εννέα χιλ. (139%ο), ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν είκοσι έξι χιλ. (126%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τριάντα εννέα χιλ. (139%ο) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 

Βορ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Αν. Με το διαμέρισμα 32 του Α' ορόφου της ίδιας πολ/κίας του 
ίδιου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. τριάντα δύο (32) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα ένα και 47% (91,47) τετραγωνικά μέ¬ 
τρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
(73,8%©ο που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
85% (97,85) ψήφους εβδομήντα τρεις και οκτώ (73,8) ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα χιλ. (111%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν ένα χιλ. (101%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
έντεκα χιλ. (111%©) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 33 του Α' 
ορόφου της ίδιας πολ/κίας του ίδιου στοίχου. 

Βορ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα 31 του Α' ορό¬ 
φου της ίδιας πολ/κίας του ίδιου στοίχου. 

Το αριθμ. τριάντα τρία (33) διαμέρισμα, αποτελείται από δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εξήντα εννέα και 03% (69,03) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (55,6%©ο που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 85% (73,85) ψήφους 
πενήντα πέντε και έξι (55,6) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα τρία χιλ. (83%©) ανελκυστήρα εβδομήντα έξι χιλ. 
(76%©) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83%©) και συνο¬ 
ρεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο με το κλιμακοστάσιο και με το δια¬ 
μέρισμα 32 του Α’ ορόφου της ίδιας πολ/κίας του ίδιου στοίχου. 


Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β’ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. τριάντα τέσσερα (34), τριάντα πέντε (35) και τριάντα έξι 
(36) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως και 
στο αριθμ. 11244/Α/9/15.3.83 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το αριθμ. τριάντα τέσσερα (34) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδόν εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδόν εκατόν δέκα πέντε και 06% (115,06) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (92,7%©ο που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και 08% 
(123,08) ψήφους ενενήντα δύο και επτά (92,7) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα εννέα χιλ. (139%ο), (ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν τριάντα εννέα χιλ. (139%©) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τριάντα εννέα χιλ. (139%©) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το κλιμακοστάσιο. 

Βορ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 35 του Β' 
ορόφου της ίδιας πολ/κίας του ίδιου στοίχου. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. τριάντα πέντε (35) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα ένα και 47% (91,47) τετραγωνικά μέ¬ 
τρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
(73,8%©ο που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
85% (97,85) ψήφους εβδομήντα τρία και οκτώ (73,8) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλ. (111%©), ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν ένδεκα χιλ. (111%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ένδεκα χιλ. (111%©) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 36 του Β' 
ορόφου της ίδιας πολ/κίας, του ίδιου στοίχου. 

Βορ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με το διαμέρισμα 34 του Β’ ορόφου της ίδιας πολ/κίας του 
ίδιου στοίχου και με το κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. τριάντα έξι (36) διαμέρισμα, αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδόν εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εξήντα εννέα και 03% (69,03) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτηαίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (55,6%©ο που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 85% (73,85) ψήφους 
πενήντα πέντε και έξι (55,6) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα τρία χιλ. (83%©) ανελκυστήρα ογδόντα τρία χιλ. 
(83%©) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83%©) και σΛο- 
ρεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Δυτ. Με το διαμέρισμα 35 του Β' ορόφου της ίδιας πολ/κίας του 
ίδιου στοίχου, με κοινόκτητο οικόπεδο και με το κλιμακοστάσιο. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. τριάντα επτά (37), τριάντα οκτώ (38) και τριάντα εννέα 
(39) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως και 
στο αριθμ. 11244/Α/9/15.3.83 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το αριθμ. τριάντα επτά (37) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδόν εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδόν εκατόν δέκα πέντε και 06% (115,06) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (92,7%σο που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και 08% 
(123,08) ψήφους ενενήντα δύο και επτά (92,7) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα χιλ. (140%©), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν πενήντα δύο χιλ. (152%©) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν σαράντα χιλ. (140%©) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Βορ.Αν. Με το διαμέρισμα 38 του Γ' ορόφου της ίδιας πολ/κίας του 
ίδιου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. τριάντα οκτώ (38) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς, χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα ένα και 47% (91,47) τετραγωνικά μέ¬ 
τρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
(73,8%οο που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
85% (97,85) ψήφους εβδομήντα τρία και οκτώ (73,8) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλ. (1.11%ο), ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν είκοσι ένα χιλ. (121%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν ένδεκα χιλ. (111%ο) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 39 του Γ’ 
ορόφου της ίδιας πολ/κίας του ίδιου στοίχου. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα 37 του Γ' ορό¬ 
φου της ίδιας πολ/κίας του ίδιου στοίχου. 

Βορ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. τριάντα εννέα (39) διαμέρισμα, αποτελείται από δύο (2) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εξήντα εννέα και 03% (69,03) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (55,6%©ο που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 85% (73,85) ψήφους 
πενήντα πέντε και έξι (55,6) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα τρία χιλ. (83 %ο) ανελκυστήρα ενενήντα ένα χιλ. 
(9ΐ%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το κλιμακοστάσιο και με το 
διαμέρισμα 38 του Γ' ορόφου της ίδιας πολ/κίας του ίδιου στοίχου. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα φαίνεται στο αρ. Α/4 σχέδιο κατόψεως. 

Η αριθμ. πέντε (5) πολ/κία έχει κοινή θέρμανση με τις αριθμ. οκτώ 
(8) και εννέα (9) πολ/κίες με ποσοστό συμμετοχής αυτής στις δαπάνες 
κοινής θέρμανσης τετρακόσια είκοσι οκτώ χιλ. (428%ο). 

ΣΤΟΙΧΟΣ έξι (6) 

Η αριθμ. έξι (6) Πολυκατοικία 

Η Πολυκατοικία με αριθμ. έξι (6) τύπου 3010 αποτελείται από το 
Υπόγειο, Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) πάνω 
από το Ισόγειο ορόφους και Δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως 
εξής: 

Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και υποσταθμό 
Κεντρικής Θέρμανσης και φαίνεται στο αριθμ. Α/4 σχέδιο κατόψεως. 

Ισόγειο: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την Πυλωτή, Κεντρική Είσοδο, 
ασανσέρ και κλιμακοστάσιο και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατό¬ 
ψεως και στο αριθμ. 11244/Α/9/83 πολεοδομικό σχέδιο. 

Πρώτος Όροφος. Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 
δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα 
αριθμ. σαράντα (40) και σαράντα ένα (41) διαμερίσματα που φαίνονται 
στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και στο αριθμ. 11244/Α/9/15.3.83 
πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. σαράντα (40) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδόν ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
ενενήντα οκτώ και 63% (98,63) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (74,2 %οο που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 46% (98,46) ψήφους 
εβδομήντα τέσσερα και δύο (74,2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εξήντα έξι χιλ. (166%ο), ανελκυστήρα εκατόν πε¬ 
νήντα ένα χιλ. (151%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εξήντα έξι χιλ. 
(166%ο) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 47 του Α' 
ορόφου της διπλανής πολ/κίας του στοίχου 7. 

Βορ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 41 του Α' 
ορόφου της ίδιας πολ/κίας του ίδιου στοίχου. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. σαράντα ένα (41) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 


καθαρό εμβαδόν ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβα¬ 
δόν ενενήντα οκτώ και 63% (98,63) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (74,2%οο που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 46% (98,46) ψή¬ 
φους εβδομήντα τέσσερα και δύο (74,2) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν πενήντα ένα χιλ. (151%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εξή¬ 
ντα επτά χιλ. (167%ο) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με το διαμέρισμα 40 του Α' ορόφου της ίδιας πολ/κίας του 
ίδιου στοίχου. 

Βορ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. σαράντα δύο (42) και σαράντα τρία (43) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και στο αριθμ. 11244/ 
Α/9/15.3.83 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. σαράντα δύο (42) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβα¬ 
δόν ενενήντα οκτώ και 63% (98,63) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (74,2%οο που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 46% (98,46) ψή¬ 
φους εβδομήντα τέσσερα και δύο (74,2) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα έξι χιλ. (166%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εξή¬ 
ντα έξι χιλ. (166%ο) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 49 του Β' 
ορόφου της διπλανής πολ/κίας του στοίχου 7. 

Βορ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 43 του Β' 
ορόφου της ίδιας πολ/κίας του ίδιου στοίχου. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. σαράντα τρία (43) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβα¬ 
δόν ενενήντα οκτώ και 63% (98,63) τετραγώνικά μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (74,2%οο που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 46% (98,46) ψή¬ 
φους εβδομήντα τέσσερα και δύο (74,2) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο), (ανελκυστήρα 
εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εξή¬ 
ντα επτά χιλ. (167%ο) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με το διαμέρισμα 42 του Β’ ορόφου της ίδιας πολ/κίας του 
ίδιου στοίχου. 

Βορ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. σαράντα τέσσερα (44) και σαράντα πέντε (45) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και στο αριθμ. 
11244/Α/9/15.3.83 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. σαράντα τέσσερα (44) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό 
εμβαδόν ενενήντα οκτώ και 63% (98,63) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (74,2%σο που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 46% (98,46) 
ψήφους εβδομήντα τέσσερα και δύο (74,2) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν ογδόντα δύο χιλ. (182%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εξή¬ 
ντα επτά χιλ. (167%ο) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 51 του Γ' 
ορόφου της διπλανής πολ/κίας στου στοίχου 7. 

Βορ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 45 του Γ' 
ορόφου της ίδιας πολ/κίας του ίδιου στοίχου. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. σαράντα πέντε (45) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει 
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καθαρό εμβαδόν ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβα¬ 
δόν ενενήντα οκτώ και 63% (98,63) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (74,2%οο που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 46% (98,46) ψή¬ 
φους εβδομήντα τέσσερα και δύο (74,2) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν ογδόντα δύο χιλ. (182%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εξή¬ 
ντα επτά χιλ. (167%ο) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με το διαμέρισμα (44) του Γ' ορόφου της ίδιας πολ/κίας του 
ίδιου στοίχου. 

Β.Δυτ. Με το κοινόκτητο οικόπεδο. Βορ. Αν. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα φαίνεται στο άρ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Η αρ. έξι (6) πολυκατοικία έχει κοινή θέρμανση με τις αριθμ. τρία (3) 
τέσσερα (4) και επτά (7) πολ/κίες με ποσοστό συμμετοχής αυτής στις 
δαπάνες κοινής θέρμανσης διακόσια πενήντα χιλιοστά (250%ο). 

ΣΤΟΙΧΟΣ Επτά (7) 

Η αριθμ. επτά (7) Πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. επτά τύπου 3010 αποτελείται από το 
Υπόγειο, Ισόγειο και τους Πρώτο (Α), δεύτερο (β) και τρίτο (Γ) πάνω 
από το Ισόγειο ορόφους και Δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως 
εξής: 

Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και υποσταθμό 
Κεντρικής Θέρμανσης και φαίνεται στο αριθμ. Α/4 σχέδιο κατόψεως. 

Ισόγειο: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την Πυλωτή, Κεντρική Είσοδο, 
ασανσέρ και κλιμακοστάσιο και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατό¬ 
ψεως και στο αριθμ. 11244/Α/9/83 πολεοδομικό σχέδιο. 

Πρώτος Όροφος. Ο Α’ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, 
δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και τα 
αριθμ. σαράντα έξι (46) και σαράντα επτά (47) διαμερίσματα που φαί¬ 
νονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και στο αριθμ. 11244/Α/9/ 
.15.3.83 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. σαράντα έξι (46) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβα¬ 
δόν ενενήντα οκτώ και 63% (98,63) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (74,2%οο που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 46% (98,46) ψή¬ 
φους εβδομήντα τέσσερα και δύο (74,2) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα έξι χιλ. (166%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν πενήντα ένα χιλ. (151%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εξή¬ 
ντα έξι χιλ. (166%ο) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ. Με το διαμέρισμα 47 του Α’ ορόφου της ίδιας πολ/κίας του 
ίδιου στοίχου. 

Β.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. σαράντα επτά (47) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβα¬ 
δόν ενενήντα οκτώ και 63% (98,63) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (74,2 %οο που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 46% (98,46) ψή¬ 
φους εβδομήντα τέσσερα και δύο (74,2) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν πενήντα ένα χιλ. (151%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εξή¬ 
ντα επτά χιλ. (167%ο) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με το διαμέρισμα 46 του Α' ορόφου της ίδιας πολ/κίας του 
ίδιου στοίχου. 

Βορ.Δυτ. Με το διαμέρισμα 40 του Α' ορόφου της διπλανής πολ/κίας 
του στοίχου 6. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β’ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. σαράντα οκτώ (48) και σαράντα εννέα (49) διαμερίσματα 
που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και στο αριθμ. 11244/ 
Α/9/15.3.83 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. σαράντα οκτώ (48) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβα¬ 


δόν ενενήντα οκτώ και 63% (98,63) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (74,2%οο που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 46% (98,46) ψή¬ 
φους εβδομήντα τέσσερα και δύο (74,2) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα έξι χιλ. (166%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εξή¬ 
ντα έξι χιλ. (166%ο) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Δυτ. Με το διαμέρισμα 49 του Β' ορόφου της ίδιας πολ/κίας του 
ίδιου στοίχου. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. σαράντα εννέα (49) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβα¬ 
δόν ενενήντα οκτώ και 63% (98,63) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου, (74,2%οο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 46% (98,46) ψή¬ 
φους εβδομήντα τέσσερα και δύο (74,2) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο) ανελκυστήρα 
εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167 %ο) και κεντρικής Θέρμανσης εκατόν εξή¬ 
ντα επτά χιλ. (167%©) και συνορεύει: 

Ν.Αν. Με το διαμέρισμα 48 του Β’ ορόφου της ίδιας πολ/κίας του 
ίδιου στοίχου. 

Β. Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ.: Με το διαμ/μα (42) του Β' ορόφου της διπλανής Πολ/ 
κίας του στοίχου 6. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Γ' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και 
τα αριθμ. πενήντα (50) και πενήντα ένα (51) διαμερίσματα που φαίνο¬ 
νται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και στο αριθμ. 11244/Α/9/ 
15.3.83 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. πενήντα (50) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδόν ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
ενενήντα οκτώ και 63% (98,63) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (74,2%οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 46% (98,46) ψήφους 
εβδομήντα τέσσερα και δύο (74,2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
ογδόντα δύο χιλ. (182%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εξήντα 
επτά χιλ. (167%ο) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Δυτ. Με το διαμέρισμα 51 του Γ' ορόφου της ίδιας πολ/κίας του 
ίδιου στοίχου. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. πενήντα ένα (51) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει κα¬ 
θαρό εμβαδόν ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
ενενήντα οκτώ και 63% (98,63) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (74,2 %οο που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 46% (98,46) ψήφους 
εβδομήντα τέσσερα και δύο (74,2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
ογδόντα δύο χιλ. (182%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εξήντα 
επτά χιλ. (167%ο) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με το διαμέρισμα (50) του Γ' ορόφου της ίδιας πολ/κίας του 
ίδιου στοίχου. 

Β.Δυτ. Με το διαμέρισμα 44 του Γ' ορόφου της διπλανής πολ/κίας 
του στοίχου 6. 

Βορ. Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα φαίνεται στο αρ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Η αρ. επτά (7) πολ/κία έχει κοινή θέρμανση με τις αριθμ. τρία (3) 
τέσσερα (4) και έξι (6) πολ/κίες με ποσοστό συμμετοχής αυτής στις δα¬ 
πάνες κοινής θέρμανσης διακόσια πενήντα χιλιοστά (250%ο). 

ΣΤΟΙΧΟΣ Οκτώ (8) 

Η αριθμ. οκτώ (8) Πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. οκτώ (8) τύπου 3010 αποτελείται από το 
Υπόγειο, Ισόγειο και τους Πρώτο (Α), δεύτερο (β) και τρίτο (Γ) πάνω 
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I 


από το Ισόγειο ορόφους· και Δφμα η περιγραφή των οποίων έχει ως 
εξής: 

Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και υποσταθμό 
Κεντρικής Θέρμανσης και φαίνεται στο αριθμ. Α/4 σχέδιο κατόψεως. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την Πυλωτή, Κεντρική Είσοδο, 
ασανσέρ και κλιμακοστάσιο και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατό¬ 
ψεως και στο αριθμ. 11244/Α/9/83 πολεοδομικό σχέδιο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ. Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και 
τα αριθμ. πενήντα δύο (52) και πενήντα τρία (53) διαμερίσματα που 
φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και στο αριθμ. 11244/Α/ 
9/15.3.83 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. πενήντα δύο (52) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβα¬ 
δόν εκατόν τρία και 56% (103,56) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (74,2%οο που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 46% (98,46) ψή¬ 
φους εβδομήντα τέσσερα και δύο (74,2) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα έξι χιλ. (166%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν πενήντα ένα χιλ. (151%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εξή¬ 
ντα έξι χιλ. (166%ο) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με το διαμέρισμα 59 του Α' ορόφου της διπλανής Πολ/κίας 
του στοίχου 9. 

Βορ. Δυτ. Με το διαμέρισμα 53 του Α’ ορόφου της ίδιας πολ/κίας του 
ίδιου στοίχου. 

Β.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. πενήντα τρία (53) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβα¬ 
δόν εκανόν τρία και 56% (103,56) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (74,2%α> που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 46% (98,46) ψή¬ 
φους εβδομήντα τέσσερα και δύο (74,2) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν πενήντα ένα χιλ. (151 %ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εξή¬ 
ντα επτά χιλ. (167%ο) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με το διαμέρισμα 52 του Α' ορόφου της ίδιας πολ/κίας του 
ίδιου στοίχου. 

Βορ.Δυτ. Με κοινόκτηκο οικόπεδο. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β’ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. πενήντα τέσσερα (54) και πενήντα πέντε (55) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και στο αριθμ. 
11244/Α/9/15.3.83 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. πενήντα τέσσερα (54) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό 
εμβαδόν εκατόν τρία και 56% (103,56) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (74,2%οο που 
αντιστοιχούν σε μέτρα, τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 46% (98,46) 
ψήφους εβδομήντα τέσσερα και δύο (74,2) ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα έξι χιλ. (166%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167 %ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εξή¬ 
ντα έξι χιλ. (166%ρ) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με το διαμέρισμα 61 του β’ ορόφου της διπλανής πολ/κίας 
του στοίχου 9. 


Βορ.Δυτ. Με το διαμέρισμα 55 του Β' ορόφου της ίδιας πολ/κίας του 
Ίδιου στοίχου. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. πενήντα πέντε (55) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβα¬ 
δόν εκατόν τρία και 56% (103,56) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου, (74,2%<κ>) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 46% (98,46) ψή- 
! φους εβδομήντα τέσσερα και δύο (74,2) ποσοστό συμμετοχής στις δα- 
! πάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο) ανελκυστήρα 


εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%«) και κεντρικής Θέρμανσης εκατόν εξή¬ 
ντα επτά χιλ. (167%ο) και συνορεύει: 

Ν.Αν. Με το διαμέρισμα 54 του Β’ ορόφου της ίδιας πολ/κίας του 
ίδιου στοίχου. 

Β. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Γ' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και 
τα αριθμ. πενήντα έξι (56) και πενήντα επτά (57) διαμερίσματα που 
φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και στο αριθμ. 11244/Α/ 
9/15.3.83 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. πενήντα έξι (56) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβα¬ 
δόν εκατόν τριά και 56% (103,56) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (74,2%οο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 46% (98,46) ψή¬ 
φους εβδομήντα τέσσερα και δύο (74,2) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν ογδόντα δύο χιλ. (182%<?) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εξή¬ 
ντα επτά χιλ. (167%ο) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με το διαμέρισμα 63 του Γ' ορόφου της διπλανής πολ/κίας 
του στοίχου 9. 

Βορ.Δυτ. Με το διαμέρισμα 57 του Γ' ορόφου της ίδιας πολ/κίας του 
ίδιου στοίχου. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. πενήντα επτά (57) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβα¬ 
δόν εκατόν τρία και 56% (103,56) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (74,2%οο που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 46% (98,46) ψή¬ 
φους εβδομήντα τέσσερα και δύο (74,2) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν ογδόντα δύο χιλ. (182%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εξή¬ 
ντα επτά χιλ. (167%ο) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με το διαμέρισμα (56) του Γ' ορόφου της ίδιας πολ/κίας του 
ίδιου στοίχου. ’ — 

Β.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα φαίνεται στο αρ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Η αρ. οκτώ (8) πολ/κία έχει κοινή θέρμανση με τις αριθμ. πέντε (5) 
και εννέα (9) πολ/κίες με ποσοστό συμμετοχής αυτής στις δαπάνες κοι¬ 
νής θέρμανσης διακόσια ογδόντα έξι χιλιοστά (286%ο). 

ΣΤΟΙΧΟΣ Εννέα (9) 

Η αριθμ. εννέα (9) Πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. εννέα (9) τύπου 3010 αποτελείται από το 
Υπόγειο, Ισόγειο και τους Πρώτο (Α), δεύτερο (β) και τρίτο (Γ) πάνω 
από το Ισόγειο ορόφους και Δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως 
εξής: 

Το Υπμγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και υποσταθμό 
Κεντρική^ Θέρμανσης και φαίνεται στο αριθμ. Α/4 σχέδιο κατόψεως. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την Πυλωτή, Κεντρική Είσοδο, 
ασανσέρ και κλιμακοστάσιο και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατό¬ 
ψεως και στο αριθμ. 11244/Α/9/83 πολεοδομικό σχέδιο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ. Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και 
τα αριθμ. πενήντα οκτώ (58) και πενήντα εννέα (59) διαμερίσματα που 
φαίνονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και στο αριθμ. 11244/Α/ 
9/15.3.83 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. πενήντα οκτώ (58) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν, ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβα¬ 
δόν ενενήντα οκτώ και 63% (98,63) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (74,2%οο που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 46% (98,46) ψή¬ 
φους εβδομήντα τέσσερα και δύο (74,2) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα έξι χιλ. (166%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν πενήντα ένα χιλ. (151%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εξή- 
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ντα έξι χιλ. (166%©) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ. Με το διαμέρισμα 59 του Α' ορόφου της ίδιας πολ/κίας του 
ίδιου στοίχου. 

Β.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. πενήντα εννέα (59) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβα¬ 
δόν ενενήντα οκτώ και 63% (98,63) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (74,2%©ο που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 46% (98,46) ψή¬ 
φους εβδομήντα τέσσερα και δύο (74,2) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο), ανελκυστήρα 
εκατόν πενήντα ένα χιλ. (151%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εξή¬ 
ντα επτά χιλ. (167%©) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με το διαμέρισμα 58 του Α' ορόφου της ίδιας πολ/κίας του 
ίδιου στοίχου. 

Βορ.Δυτ. Με το διαμέρισμα 52 του Α' ορόφου της διπλανής πολ/κίας 
του στοίχου 8. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εξήντα (60) και εξήντα ένα (61) διαμερίσματα που φαίνο¬ 
νται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και στο αριθμ. 11244/Α/9/ 
15.3.83 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εξήντα (60) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδόν ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
ενενήντα οκτώ και 63% (98,63) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (74,2%©ο που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 46% (98,46) ψήφους 
εβδομήντα τέσσερα και δύο (74,2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εξήντα έξι χιλ. (166%©), ανελκυστήρα εκατόν 
εξήντα επτά χιλ. (167%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εξήντα έξι 
χιλ. (166%©) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Δυτ. Με το διαμέρισμα 61 του Β’ ορόφου της ίδιας πολ/κίας του 
ίδιου στοίχου. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εξήντα ένα (61) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδόν ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
ενενήντα οκτώ και 63% (98,63) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου. (74,2%©ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 46% (98,46) ψήφους 
εβδομήντα τέσσερα και δύο (74,2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%©) ανελκυστήρα εκατόν 
εξήντα επτά χιλ. (167%©) και κεντρικής Θέρμανσης εκατόν εξήντα 
επτά χιλ. (167%©) και συνορεύει: 

Ν.Αν. Με το διαμέρισμα 60 του Β' ορόφου της ιδίας πολ/κίας του 
ίδιου στοίχου. 

Β. Δυτ. Με το διαμέρισμα 54 του Β' ορόφου της διπλανής πολ/κίας 
του στοίχου 8. 

Βορ. Ανατ. Δυτ. Με κοινόκτήτο οικόπεδο.· 

Νοτ. Δυτ.: Με κοινόκτητο. οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Γ’ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και 
τα αριθμ. εξήντα δύο (62) και εξήντα τρία (63) διαμερίσματα που φαί¬ 
νονται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατόψεως και στο αριθμ. 11244/Α/9/ 
15.3.83 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εξήντα δύο (62) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβα¬ 
δόν ενενήντα οκτώ και 63% (98,63) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (74,2%©ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 46% (98,46) ψή¬ 
φους εβδομήντα τέσσερα και δύο (74,2) ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%©), ανελκυστήρα 
εκατόν ογδόντα δύο χιλ. (182%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εξή¬ 


ντα επτά χιλ. (167%©) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Δυτ. Με το διαμέρισμα 63 του Γ’ ορόφου της ίδιας πολ/κίας του 
ίδιου· στοίχου. . 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εξήντα τρία (63) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει κα¬ 
θαρό εμβαδόν ογδόντα (80,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
ενενήντα οκτώ και 63% (98,63) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (74,2%©ο που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα οκτώ και 46% (98,46) ψήφους 
εβδομήντα τέσσερα και δύο (74,2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν εξήντα επτά χιλ. (167%ο), ανελκυστήρα εκατόν 
ογδόντα δύο χιλ. (182%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν εξήντα 
επτά χιλ. (167%©) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με το διαμέρισμα 62 του Γ' ορόφου της ίδιας πολ/κίας του 
ιδίόυ στοίχου. 

Β.Δυτ. Με το διαμέρισμα 56 του Γ' ορόφου της διπλανής πολ/κίας 
του στοίχου 8. 

Βορ. Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα φαίνεται στο αρ. Α/3 σχέδιο κατόψεως. 

Η αρ. εννέα (9) πολ/κία έχει κοινή θέρμανση με τις αριθμ. πέντε (5) 
και οκτώ (8) πολ/κίες με ποσοστό συμμετοχής αυτής στις δαπάνες κοι¬ 
νής θέρμανσης διακόσια ογδόντα έξι χιλιοστά (286%©). 

ΣΤΟΙΧΟΣ Δέκα (10) 

Η αριθμ. δέκα (10) Πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. δέκα (10) τύπου 3009 αποτελείται από το 
Υπόγειο, Ισόγειο και τους Πρώτο (Α), δεύτερο (β) και τρίτο (Γ) πάνω 
από το Ισόγειο ορόφους και Δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως 
εξής: 

Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και υποσταθμό 
Κεντρικής θέρμανσης και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την Πυλωτή, Κεντρική Είσοδο, 
ασανσέρ και κλιμακοστάσιο και φαίνεται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατό¬ 
ψεως και στο αριθμ. 11244/Α/9/83 πολεοδομικό σχέδιο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ. Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και 
τα αριθμ. εξήντα τέσσερα (64), εξήντα πέντε (65) και εξήντα έξη (66) 
διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως και στο 
αριθμ. 11244/Α/9/15.3.83 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αριθμ. εξήντα τέσσερα (64) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδόν εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδόν εκατόν δέκα εννέα και 70% (119,70) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (92,7%©ο που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και 08% 
(123,08) ψήφους εννενήντα δύο και επτά (92,7) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα εννέα χιλ. (139%©), ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν είκοσι έξη χιλ. (126%©) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τριάντα εννέα χιλ. (139%©) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Β.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 65 του Α ορό¬ 
φου της ιδίας πολ/κίας και στοίχου. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εξήντα πέντε (65) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα πέντε και 16% (95,16) τετραγωνικά 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
(73,8%©ο που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
85% (97,85) ψήφους εβδομήντα τρία και 8 (73,8) ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλ. (111%©), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν ένα χιλ. (101 %©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα 
χιλ. (111%©) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ. 66 του Α ορόφου 
της ιδίας πολ/κίας και στοίχου. 

Βορ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Αν. .Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Νοτ.Δυτ. Με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα 64 του Α ορόφου 
της ιδίας πολ/κίας και στοίχου. 

Το αριθμ. εξήντα έξη (66) διαμέρισμα, αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδόν εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εβδομήντα ένα και 82% (71,82) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (55,6%©ο που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 85% (73,85) ψήφους 
πενήντα πέντε και έξι (55,6) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα τρία χιλ. (83%©), ανελκυστήρα εβδομήντα έξη χιλ. 
(76%©) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83%ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Δυτ. Με κλιμακοστάσιο με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ. 
65 του Α ορόφου της ιδία ςπολ/κίας του ίδιου σοτίχου. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα 64 του Α ορόφου 
της ιδίας πολ/κίας και στοίχου. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εξήντα επτά (67), εξήντα οκτώ (68) και εξήντα εννέα (69 
διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως και στο 
αριθμ. 11244/Α/9/15.3.83 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αριθμ. εξήντα επτά (67) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβα¬ 
δόν εκατόν δέκα εννέα και 70% (119,70) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (92,7%©σ που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και 08% 
(123,08) ψήφους εννενήντα δύο και επτά (92,7) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα εννέα χιλ. (139%©), ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν τριάντα εννέα χιλ. (139%©) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τριάντα εννέα χιλ. (139%©) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακόστάσιο 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Β.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 68 του Β ορό¬ 
φου της ιδίας πολ/κίας και στοίχου. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εξήντα οκτώ (68) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα πέντε και 16% (95,16) τετραγωνικά 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
(73,8%©ο που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
85% (97,85) ψήφους εβδομήντα τρία και 8 (73,8) ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλ. (111%©), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν ένδεκα χιλ. (111%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν έν¬ 
δεκα χιλ. (111%©) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ. 69 του Β ορόφου 
της ιδίας πολ/κίας και στοίχου. . 

Βορ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα 67 του Β ορόφου 
της ιδίας πολ/κίας και στοίχου. 

Το αριθμ. εξήντα εννέα (69) διαμέρισμα, αποτελείται από δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εβδομήντα ένα και 82% (71,82) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (55,6%©ο που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 85% (73,85) ψήφους 
πενήντα πέντε και έξι (55,6) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα τρία χιλ. (83%©), ογδόντα τρία χιλ. (83%©) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83%©) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Δυτ. Με κλιμακοστάσιο με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ. 
68 του Β ορόφου της ιδίας πολ/κίας του ίδιου σοτίχου. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα 64 του Α ορόφου 
της ιδίας πολ/κίας και στοίχου. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Γ’ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και 


τα αριθμ. εβδομήντα (70), εβδομήντα ένα (71) και εβδομήντα δύο (72) I 
διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως και στο 
αριθμ. 11244/Α/9/15.3.83 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αριθμ. εβδομήντα (70) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβα¬ 
δόν εκατόν δέκα εννέα και 70% (119,70) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (92,7%εο που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και 08% 
(123,08) ψήφους εννενήντα δύο και επτά (92,7) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα χιλ. (140%©), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν πενήντα δύο χιλ. (152%©) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν σαράντα χιλ. (140%©) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Β.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 71 της ιδίας 
πολ/κίας και στοίχου. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εβδομήντα ένα (71) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα πέντε και 16% (95,16) τετραγωνικά 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
(73,8 %οο που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
85% (97,85) ψήφους εβδομήντα τρία και 8 (73,8) ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλ. (111%©), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν είκοσι ένα χιλ. (121%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ένδεκα χιλ. (111%©) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ. 72 του Γ ορόφου 
της ιδίας πολ/κίας και στοίχου. 

Βορ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα 70 του Γ ορόφου 
της ιδίας πολ/κίας και στοίχου. 

Το αριθμ. εβδομήντα δύο (72) διαμέρισμα, αποτελείται από δύο (2) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν" 
εβδομήντα ένα και 82% (71,82) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (55,6%©ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 85% (73,85) ψήφους 
πενήντα πέντε και έξι (55,6) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα τρία χιλ. (83%©), ανελκυστήρα εβδομήντα έξη χιλ. 
(76%©) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83%©) και συνο¬ 
ρεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο το κλιμακο ιτάσιο και το διαμέρι¬ 
σμα 71 του Γ ορόφου της ιδίας πολ/κίας και του ίδιου στοίχου. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το Δώμα φαίνεται στο αρ. Α/4 σχέδιο κατόψεως. 

ΣΤΟΙΧΟΣ Έντεκα (11) 

Η αριθμ. έντεκα (11) Πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. έντεκα (11) τύπου 3009 αποτελείται από 
το Υπόγειο, Ισόγειο και τους Πρώτο (Α) , δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) 
πάνω από το Ισόγειο ορόφους και Δώμα η περιγραφή των οποίων έχει 
ως εξής: 

Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και υποσταθμό 
Κεντρικής Θέρμανσης και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την Πυλωτή, Κεντρική Είσοδο, 
ασανσέρ και κλιμακοστάσιο και φαίνεται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατό¬ 
ψεως και στο αριθμ. 11244/Α/9/83 πολεοδομικό σχέδιο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ. Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δτώάδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και 
τα αριθμ. εβδομήντα τρεία (73), εβδομήντα τέσσερα (74) και εβδομή¬ 
ντα πέντε (7 5) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κα¬ 
τόψεως και στο αριθμ. ί 1244/Α/9/15.3.83 πολεοδομικό σχέδιο και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εβδομήντα τρία (73) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδόν εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδόν εκατόν δέκα εννέα και 70% (119,70) τετραγωνικά μέτρα, ποσο- 
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στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (92,7%οο που 
, αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και 08% 

• (123,08) ψήφους εννενήντα δύο και επτά (92,7) ποσοστό συμμετοχής 
I στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα εννέα χιλ. (139%©), ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν είκοσι έξη χιλ. (126%©) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τριάντα εννέα χιλ. (139%©) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. 

Β.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 74 του Α 
I ορόφου της ιδίας πολ/κίας και στοίχου. 

Το αριθμ. εβδομήντα τέσσερα (74) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία 
I (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 

! έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα εννέα και 50 (79,50) τετραγωνικά μέ- 
ί τρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα πέντε και 16% (95,16) τετραγωνικά 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
(73,8%οο που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
85% (97,85) ψήφους εβδομήντα τρία και 8 (73,8) ποσοστό συμμετο- 
■ χής,στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλ. (111%ο), ανελκυ- 
: στήρα εκατόν ένα χιλ. (101 %©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα 
| χιλ. (111%©) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

, Βορ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ. 75 του Α ορόφου 
της ιδίας πολ/κίας και στοίχου. 

Βορ.Αν. Με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα 73 του Α ορόφου 
της ιδίας πολ/κίας και στοίχου. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εβδομήντα πέντε (75) διαμέρισμα, αποτελείται από δύο (2) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εβδομήντα ένα και 82 % (71,82) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (55,6%©ο που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 85% (73,85). ψήφους 
πενήντα πέντε και έξι (55,6) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα τρία χιλ. (83 %©), ανελκυστήρα εβδομήντα έξη χιλ. 
(76%©) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83%©) και συνο¬ 
ρεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο το κλιμακοστάσιο και το διαμ. 74 
του Α ορόφου της ιδίας πολ/κίας και του ίδιου στοίχου. 

Βορ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. . 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β’ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εβδομήντα έξη (76), εβδομήντα επτά (77) και εβδομήντα 
οκτώ (78) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατό- 
ψεως και στο αριθμ. 11244/Α/9/15.3.83 πολεοδομικό σχέδιο και πε- 
ριγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εβδομήντα έξη (76) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδόν εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδόν εκατόν δέκα εννέα και 70% (119,70) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (92,7%©ο που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και 08% 
(123,08) ψήφους εννενήντα δύο και επτά (92,7) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα εννέα χιλ. (139%©), ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν είκοσι έξη χιλ. (126%©) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τριάντα εννέα χιλ. (139%©) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο, με κλιμακοστάσιο. · 

Β.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 77 του Β 
ορόφου της ιδίας πολ/κίας και του ίδιου στοίχου. 

Το αριθμ. εβδομήντα επτά (77) διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετρ. μέτρα και μι¬ 
κτό εμβαδό ενενήντα πέντε και 16% (95,16) τετρ. μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 73,8 %© που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντά επτά και 85% (97,85) ψή¬ 
φους εβδομήντα τρία κια 8 (73,8) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλ: (111%©) ανελκυστήρα εκατόν ένδεκα 
χιλ. (111 %©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα χιλ. (111 %©) και 


συνορεύει: 

Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμ. 78 του Β ορόφου της 
ιδίας πολ/κίας του ίδιου στοίχου. 

Βορ. Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και με το διαμ 76 του Β ορόφου της 
ιδίας πολ/κίας και του ίδιου στοίχου. 

Νοτ. Δυτ. Με κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. εβδομήντα οκτώ (78) διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδό εξήντα (60,00) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδό εμβομή- 
ντα ένα και 82% (71,82) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου 55,6 %©ο που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εβδομήντα τρία και 85% (73,85) ψήφους πενήντα π|ντε 
και 6 (55,6), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα 
τρία χιλ. (83%©) ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα τρία χιλ. (83%©) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83%©) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο το το κλιμακοστάσιο και το διαμ. 
77 του Β ορόφου της ιδίας πολ/κίς του ίδιου στοίχου 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Γ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και 
τα αριθμ. εβδομήντα εννέα (79), ογδόντα (80) και ογδόντα έννα (81) 
διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως και στο 
αριθμ, 11244/Α/9/115.3.83 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αριθμ. εβδομήντα εννέα (79) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσ¬ 
σερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μι¬ 
κτό εμβαδό εκατόν δέκα εννέα και 70% (119,70) τετραγ. μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (92,7%©ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και 08% 
(123,08) ψήφους ενενήντα δύο και επτά (92,7), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα χιλ. (140%) ανελκυστήρα 
εκατόν πενήντα δύο χιλ. (152%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα χιλ. (140%ο) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο 

Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμ. 80 του Γ ορόφου τής 
ιδίας πολ/κίας του ίδιου στοίχου. 

Το αριθμ. ογδόντα (80) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδόν εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγωνικά μέτρα 
και μικτό εμβαδόν, ενενήντα πέντε και 16% (95,16) τετραγ. μέτρα πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (73,8%©ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 85% 
(97,85) ψήφους εβδομήντα τρεις κάι οκτώ (73,8), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα χιλ. (111%©) ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν είκοσι ένα χιλ. (121%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
έντεκα χιλ. (111%©) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Βφ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο το διαμέρισμα 81 του Γ’ ορόφου 
της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου. 

Βορ. Ανατ. Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 79 του Γ’ ορόφου 
της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου. 

Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. ογδόντα ένα (81) διαμέρισμα, αποτελείται από δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
3 εβδομήντα ένα και 82% (71,82) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (55,6%©ο), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 85% (73,85) ψήφους 
πενήντα πέντε και έξι (55,6) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα τρία χιλ. (83%©), ανελκυστήρα ενενήντα ένα χιλιοστά 
(91%©) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83%©) και συνο¬ 
ρεύει: 

Νοτ. Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 80 του Γ ορόφου 
της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου. 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Δώμα φαίνεται στο αριθμ. Α/4 σχέδιο κατόψεως. 

ΣΤΟΙΧΟΣ δώδεκα (12) 

Η αριθμ. . δώδεκα (12) πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. δώδεκα (12) τύπου 3009 αποτελείται από 
το Υπόγειο, Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) πάνω 
από το Ισόγειο ορόφους και Δώμα η περιγραφή των οποίων έχει ως 
εξής: 

Το Υπόγειο περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και λεβητοστάσιο 
κεντρικής θέρμανσης και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως. 

Ισόγειο: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρική είσοδο, 
ασανσέρ και κλιμακοστάσιο και φαίνεται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατό¬ 
ψεως και στο αριθμ. 11244/Α/9/83 πολεοδομικό σχέδιο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και 
τα αριθμ. ογδόντα δύο (82), ογδόντα τρία (83) και ογδόντα τέσσερα 
(84) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως και 
στο αριθμ. 11244/Α/9/15.3.83 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το αριθμ,.ογδόντα δύο (82) διαμέρισμα, αποτελείται από δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εβδομήντα ένα και 82% (71,82) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (55,6%©ο), που αντιστοι¬ 
χούν σε. μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 85% (73,85) ψήφους 
πενήντα πέντε και έξι (55,6) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα τρία χιλ. (83%©), ανελκυστήρα εβδομήντα έξη χιλιο¬ 
στά (76%©) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83%©) και συ¬ 
νορεύει: 

Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατ. Με" κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 83 του Α 
ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου και με κλιμακοστά¬ 
σιο. 

Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμ. 91 του Α ορόφου της 
διπλανής πολ/κίας του στοίχου 13. 

Το αριθμ. ογδόντα τρία (83) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και μικτό εμβαδόν, ενενήντα πέντε και 16% (95,16) τετραγ. μέ¬ 
τρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
(73,8%οο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
85% (97,85) ψήφους εβδομήντα τρεις και οκτώ (73,8), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα χιλ. (111%©) ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν ένα χιλ. (101%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
έντεκα χιλ. (111%©) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατ. Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 84 του Α' ορόφου 
της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου. 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 82 του Α' ορό¬ 
φου της ίδιας πολυκατοικίας και στοίχου. 

Το αριθμ. ογδόντα τέσσερα (84) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσ¬ 
σερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ- 
ρρυς, έχει καθαρό εμβαδόν εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μι¬ 
κτό εμβαδό εκατόν δέκα εννέά-και 70% (119,70) τετραγ. μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (92,7%οο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και 08% 
(123,08) ψήφους ενενήντα'δύο και επτά (92,7), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα εννέα χιλ. (139%) ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν είκοσι έξη χιλ. (126%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τριάντα εννέα χιλ. (139%©) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 83 του Α ορό¬ 
φου της ιδίας πολ/κίας του ίδιου στοίχου. 

Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. ογδόντα πέντε (85) ογδόντα έξη (86) και ογδόντα επτά 
(87) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως και 
στο αριθμ. 11244/Α/9/15.3.83 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφο- 
νται ως εξής: 


Το αριθμ. ογδόντα πέντε (85) διαμέρισμα, αποτελείται από δύο (2) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν ; 
εβδομήντα ένα και 82% (71,82) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησΐας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (55,6%©ο), που αντιστοι- | 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 85% (73,85) ψήφους | 
πενήντα πέντε και έξι (55,6) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο- ! 
χρήστων ογδόντα τρία χιλ. (83%©), ανελκυστήρα ογδόντα τρία χιλιο- 1 
στά (83%©) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83%©) και συ¬ 
νορεύει: * · ί 

Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 86 του Β ορό¬ 
φου της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου και με κλιμακοστά¬ 
σιο. 

Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμ. 94 του Β ορόφου της : 
διπλανής πολ/κίας του στοίχου 13. 

Το αριθμ. ογδόντα έξη (86) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και μικτό εμβαδόν, ενενήντα πέντε και 16% (95,16) τετραγ. μέ¬ 
τρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
(73,8%©ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
85% (97,85) ψήφους εβδομήντα τρεις και οκτώ (73,8), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα χιλ. (111%©) ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν έντεκα χιλ. (111%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
έντεκα χιλ. (111%©) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατ. Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 87 του Β' ορόφου ' 
της ίδιας πολυκατοικίας και στοίχου. 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ: Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 85 του Β ορό¬ 
φου της ίδιας πολυκατοικίας και του ίδιου στοίχου. 

Το αριθμ. ογδόντα επτά (87) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδόν εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδό εκατόν δέκα εννέα και 70% (119,70) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (92,7%©ο), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και 08% (123,08) 
ψήφους ενενήντα δύο και επτά (92,7), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα εννέα χιλ. (139%) ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν τριάντα εννέα χιλ. (139%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριά¬ 
ντα εννέα χιλ. (139%©) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 86 του Β ορό¬ 
φου της ιδίας πολ/κίας και ίδιου στοίχου. 

Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Π όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και 
τα αριθμ. ογδόντα οτκώ (88), ογδόντα εννέα (89) και ενενήντα (90) 
διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως και στο 
αριθμ. 11244/Α/9/ 15.3.83 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται 
ως εξής: . 

Το αριθμ. ογδόντα οκτώ (88) διαμέρισμα, αποτελείται από δύο (2) ' 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει ι 
καθαρό εμβαδόν εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν , 
εβδομήντα ένα και 82% (71,82) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (55,6%©ο), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 85% (73,85) ψήφους | 
πενήντα πέντε και έξι (55,6) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο- ; 
χρήστων ογδόντα τρία χιλ. (83%©), ανελκυστήρα ενενήντα ένα χιλιοστά , 
(91%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83%©) και συνο- | 
ρεύει: ί 

Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. ! 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. " 

Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο το κλιμακοστάσιο και το διαμέ¬ 
ρισμα 89 του Γ ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου. | 

Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμ. 97 του Γ ορόφου της 
διπλανής πολ/κίας του στοίχου 13. 

Το αριθμ. ογδόντα εννέα (89) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
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καθαρό εμβαδόν εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και μικτό εμβαδόν, ενενήντα πέντε και 16% (95,16) τετραγ. μέ¬ 
τρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
(73,8%©ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
85% (97,85) ψήφους εβδομήντα τρεις και οκτώ (73,8), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα χιλ. (111%©) ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν είκοσι ένα χιλ. (121%©) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν έντεκα χιλ. (111%©) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 90 του Γ' ορόφου 
της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου. 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 88 του Γ’ ορό¬ 
φου της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου. 

Το αριθμ. ενενήντα (90) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσσερα (4) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδό 
εκατόν δέκα εννέα και 70% (119,70) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
. κτηαίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (92,7%©ο), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και 08% (123,08) ψή¬ 
φους ενενήντα δύο και επτά (92,7), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν σαράντα χιλ. (140%) ανελκυστήρα εκατόν είκοσι 
πενήντα δύο-χιλ. (152%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
χιλ. (140%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 89 του Γ ορό¬ 
φου της ιδίας πολ/κίας του ίδιου στοίχου. 

Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα φαίνεται στο αριθμ. Α/4 σχέδιο κατόψεως. 

ΣΤΟΙΧΟΣ δώδεκα (12) 

Η αριθμ. δώδεκα (12) πολυκατοικία έχει κοινή θέρμανση με την 
αριθμ. ξέκα τρία (13) πολυκατοικία με ποσοστό συμμετοχής αυτής στις 
δαπάνες κοινής θέρμανσης: πεντακόσια χιλιοστά (500%©). 

ΣΤΟΙΧΟΣ δέκα τρία (13) 

Η αριθμ. δέκα τρία (13) πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. δέκα τρία (13) τύπου 3009 αποτελείται 
από το Υπόγειο, Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) 
πάνω από το Ισόγειο ορόφους και Δώμα η περιγραφή των οποίων έχει 
ως εξής: 

Το Υπόγειο περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και λεβητοστάσιο 
κεντρικής θέρμανσης και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρική είσοδο, 
ασανσέρ και κλιμακοστάσιο και φαίνεται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατό¬ 
ψεως και στο αριθμ. 11244/Α/9/83 πολεοδομικό σχέδιο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α’ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και 
τα αριθμ. ενενήντα ένα (91), ενενήντα δύο (92) και ενενήντα τρία (93) 
διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως και στο 
αριθμ. 11244/Α/9/15.3.83 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται 
ως εξής: 

Το αριθμ. ενενήντα ένα (91) διαμέρισμα, αποτελείται από δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εξήντα εννέα και 03% (69,03) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (55,6%©ο), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 85% (73,85) ψήφους 
πενήντα πέντε και έξι (55,6) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα τρία χιλ. (83%©), ανελκυστήρα εβδομήντα έξη χιλιο¬ 
στά (76%©) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83%©) και συ- 
I νορεύει: 

Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

I Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

I Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 82 του Α ορό¬ 
φου της ίδιας πολυκατοικίας του στοίχου 12. 

Νοτ. Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμ. 92 του Α ορόφου της 
| ίδιας πολ/κίας και του στοίχου. 

Το αριθμ. ενενήντα δύο (92) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) 
I κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και μικτό εμβαδόν, ενενήντα ένα και 47% (91,47) τετραγ. μέτρα, 
I ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 


(73,8%α>), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
85% (97,85) ψήφους εβδομήντα τρεις και οκτώ (73,8), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα χιλ. (111 %©) ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν ένα χιλ. (101%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
έντεκα χιλ. (111%©) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ. Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 93 του Α' ορόφου της 
ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου. 

Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 91 του Α' 
ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας και του ίδιου στοίχου. 

Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. ενενήντα τρία (93) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδόν εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδό εκατόν δέκα πέντε και 06% (115,06) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (92,7%©ο), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και 08% (123,08) 
ψήφους ενενήντα δύο και επτά (92,7), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα εννέα χιλ. (139%) ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν είκοσι έξη χιλ. (126%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριάντα 
εννέα χιλ. (139%©) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 92 του Α ορό¬ 
φου της ιδίας πολ/κίας του ίδιου στοίχου.. 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 

Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. ενενήντα τέσσερα (94) ενενήντα πέντε (95) ενενήντα έξη 
(96) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως και 
στο αριθμ. 11244/Α/9/ 15.3.83 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το αριθμ. ενενήντα τέσσερα (94) διαμέρισμα, αποτελείται από δύο 
(2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδόν εξήντα εννέα και 03% (71,82) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (55,6%©ο), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 85% (73,85) ψή¬ 
φους πενήντα πέντε και έξι (55,6) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες, 
κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλ. (83%©), ανελκυστήρα ογδόντα τρία 
χιλ. (83%©) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83%©) και συ¬ 
νορεύει: 

Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 85 του Β 
ορόφου της διπλανής πολυκατοικίας του στοίχου 12. 

Νοτ. Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και με το διαμ. 95 του Β ορόφου της 
ίδιας πολ/κίας του ίδιου στοίχου. 

Το αριθμ, ενενήντα πέντε (95) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και μικτό εμβαδόν, ενενήντα ένα και 47% (91,47) τετραγ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
(73,8%©ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
85% (97,85) ψήφους εβδομήντα τρεις και οκτώ (73,8), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα χιλ. (111%©) ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν έντεκα χιλ. (111%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
έντεκα χιλ. (111%©) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 96 του Β' ορόφου 
της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου 

Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 94 του Β' 
ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας και του ίδιου στοίχου. 

Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. ενενήντα έξη (96) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσσερα 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδόν εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδό εκατόν δέκα πέντε και 06% (115,06) τετραγ^ μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (92,7%©ο), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και 08% (123,08) 
ψήφους ενενήντα δύο και επτά (92,7), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα εννέα χιλ. (139%) ανελκυστήρα εκα- 
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τόν τριάντα εννέα χιλ. (139%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριά¬ 
ντα εννέα χιλ. (139%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 95 του Β 
ορόφου της ιδίας πολ/κίας του ίδιου στοίχου. 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιοο. 

Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Γ’ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και 
τα αριθμ. ενενήντα επτά (97) ενενήντα οκτώ (98) και ενενήντα εννέα 
(99) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως και 
στο αριθμ. 11244/Α/9/ 15.3.83 πολεοδομικό σχέδιο και περ’ιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το αριθμ. ενενήντα επτά (97) διαμέρισμα, αποτελείται από δύο (2) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εξήντα εννέα και 03% (69,03) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (55,6%οο), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 85% (73,85) ψήφους 
πενήντα πέντε και έξι (55,6) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα τρία χιλ. (83%ο), ανελκυστήρα εβδομήντα έξη χιλιο¬ 
στά (76%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83 %ο) και συ¬ 
νορεύει: 

Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 88 του Γ 
ορόφου της διπλανής πολυκατοικίας του στοίχου 12. 

Νοτ. Δυτ. Με κλιμακοστάσιο και με το διαμ. 98 του Γ ορόφου της 
ίδιας πολ/κίας και στοίχου. 

Το αριθμ. ενενήντα οκτώ (98) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και μικτό εμβαδόν, ενενήντα ένα και 47% (91,47) τετραγ. μέτρα, 

1 ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
(73,8%ί»), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
85% (97,85) ψήφους εβδομήντα τρεις και οκτώ (73,8), ποσοστό συμ- 
ι μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα χιλ. (111 %ο) ανελ- 
; κυστήρα εκατόν είκοσι ένα χιλ. (121%σ) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν έντεκα χιλ. (111 %ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ. Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 99 του Γ' ορόφου της 
ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου. 

Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 97 του Γ’ 
ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου. 

Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. ενενήντα εννέα (99) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσσερα 
| (4) κύρια δωμάτια, 1 κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 

1 έχει καθαρό εμβαδόν εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμ- 
βαδό εκατόν δέκα πέντε και 06% (115,06) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (92,7%«>), που αντι- 
| στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και 08% (123,08) 
ψήφους ενενήντα δύο και επτά (92,7), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα χιλ. (140%) ανελκυστήρα εκατόν 
πενήντα δύο χιλ. (152%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
χιλ. (140%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 98 του Γ ορό¬ 
φου της ιδίας πολ/κίας του ίδιου στοίχου. 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο. 

| Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

1 ΔΩΜΑ: Το Δώμα φαίνεται στο αριθμ. Α/4 σχέδιο κατόψεως. 

| Η αριθμ. δέκα τρία (13) πολυκατοικία έχει κοινή θέρμανση με την 
αριθμ. δώδεκα (12) πολυκατοικία με ποσοστό συμμετοχής αυτής στις 
ί δαπάνες κοινής θέρμανσης: πεντακόσια χιλιοστά (500%ο). 

ΣΤΟΙΧΟΣ δέκα τέσσερα (14) 

Η αριθμ. δέκα τέσσερα (14) πολυκατοικία 
' Η πολυκατοικία με αριθμ. δέκα τέσσερα (14) τύπου 3009 αποτελεί- 
ται από το Υπόγειο, Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο 
ι (Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους και Δώμα η περιγραφή των οποίων 
, έχει ως εξής: 

ι Το Υπόγειο περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και λεβητοστάσιο 
κεντρικής θέρμανσης και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως. 


ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την πυλωτή, κεντρική είσοδο, 
ασανσέρ και κλιμακοστάσιο και φαίνεται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατό¬ 
ψεως και στο αριθμ. 11244/Α/9/83 πολεοδομικό σχέδιο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Α’ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και 
τα αριθμ. εκατό (100) εκατόν ένα (101) και εκατόν δύο (102) διαμερί¬ 
σματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως και στο αριθμ. 
11244/Α/9/15.3.83 πολεοδομικό σχέδιο και ίτεριγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατό (100) διαμέρισμα, αποτελείται από δύο (2) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδόν εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εβδομήντα ένα και 82% (71,82) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησΐας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (55,6%οο), που αντιστοι- 
•χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 85% (73,85) ψήφους 
πενήντα πέντε και έξι (55,6) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα τρία χιλ. (83%ο), ανελκυστήρα εβδομήντα έξη χιλιο¬ 
στά (76%©) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (8.3%©) και συ¬ 
νορεύει: 

Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο το κλιμακοστάσιοο και το διαμέ¬ 
ρισμα 101 του Α ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας και στοίχου. ' 

Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τρ αριθμ. εκατόν ένα (101) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και μικτό εμβαδόν, ενενήντα πέντε και 16% (95,16) τετραγ. μέ¬ 
τρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
(73,8%©ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
85% (97,85) ψήφους εβδομήντα τρεις και οκτώ (73,8), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα χιλ. (111%©) ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν ένα χιλ. (101%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
έντεκα χιλ. (111%©) και συνορεύει: 

. Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 100 του Α’ 
ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας του στοίχου. 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατ. Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 102 του Α’ ορόφου 
της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου. 

Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν δύο (102) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσσερα (4) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδό 
εκατόν δέκα εννέα και 70% (119,70) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτηαίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (92,7%©ο), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και 08% (123,08) ψή¬ 
φους ενενήντα δύο και επτά (92,7), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν τριάντα εννέα χιλ. /139%) ανελκυστήρα εκατόν 
είκοσι έξη χιλ. (126%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριάντα εννέα 
χιλ. (139%©) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 101 του Α 
ορόφου της ιδίας πολ/κίας του ίδιου στοίχου. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β’ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εκατόν τρία (103) εκατόν τέσσερα (104) εκατόν πέντε 
(105) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως 
και στο αριθμ. 11244/Α/9/ 15.3.83 πολεοδομικό σχέδιο και περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν τρία (103) διαμέρισμα, αποτελείται από δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εβδομήντα ένα και 82% (71,82) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (55,6%©ο), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 85% (73,85) ψήφους 
πενήντα πέντε και έξι (55,6) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα τρία χιλ. (83%©), ανελκυστήρα ογδόντα τρία χιλ. 
(83 %©) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83%©) και συνο¬ 
ρεύει: 

Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 104 του Β 
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ορόφου της ίδιου; πολυκατοικίας και στοίχου. 

Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν τέσσερα (104) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία 

(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγωνικά 
μέτρα και μικτό εμβαδόν, ενενήντα πέντε και 16% (95,16) τετραγ. μέ¬ 
τρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
(73,8%οο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
85% (97,85) ψήφους εβδομήντα τρεις και οκτώ (73,8), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα χιλ. (111 %ο) ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν έντεκα χιλ. (111%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
έντεκα χιλ. (111%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 103 τού Β' 
ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου. 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατ. Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 105 του Β' ορόφου 
της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου. 

Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν πέντε (105) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσσερα 

(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδόν εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμ- 
βαδό εκατόν δέκα εννέα και 70% (119,70) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοκτησϊας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (92,7%οο), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και 08% (123,08) 
ψήφους ενενήντα δύο και επτά (92,7), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα εννέα χιλ. (139%) ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν τριάντα εννέα χιλ. (139%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριά¬ 
ντα εννέα χιλ. (139%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 104 του Β 
ορόφου της ιδίας πολ/κίας του ίδιου στοίχου. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Γ' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και 
τα αριθμ. εκατόν έξη (106) εκατόν επτά (107) και εκατόν οκτώ (108) 
διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως και στο 
αριθμ. 11244/Α/9/ 15.3.83 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται 
ως εξής: 

Τφ αριθμ. εκατόν έξη (106) διαμέρισμα, αποτελείται από δύο (2) κύ¬ 
ρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εβδομήντα ένα και 82% (71,82) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (55,6%οο), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 85% (73,85) ψήφους 
πενήντα πέντε και έξι (55,6) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα τρία χιλ. (83%ο), ανελκυστήρα ενενήντα ένα χιλιοστά 
(91 %ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83%β) και συνο¬ 
ρεύει: 

Νοτ. Ανατ, Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο το κλιμακοστάσιο και το διαμέρι¬ 
σμα 107 του Γ ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου. 

Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν επτά (107) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και μικτό εμβαδόν, ενενήντα πέντε και 16% (95,1 6 ) τετραγ. μέ¬ 
τρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
(73,8%οο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
85% (97,85) ψήφους εβδομήντα τρεις και οκτώ (73,8), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα χιλ. (111%ο) ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν είκοσι ένα χιλ. (121%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν έντεκα χιλ. (111%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 106 του Γ' 
ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου. 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατ. Με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 108 του Γ' ορόφου 
της ίδιας πολυκατοικίας του ίδιου στοίχου. 

Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν οκτώ (108) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσσερα 


(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδόν εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμ- ■ 
βαδό εκατόν δέκα εννέα και70%(Π9,70) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συ- ' 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (92,7%*»), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και 08% (123,08) 
ψήφους ενενήντα δύο και επτά (92,7), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα χιλ. (140%) ανελκυστήρα εκατόν ! 
πενήντα δύο χιλ. (152%*) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα : 
χιλ. (140%ο) και συνορεύει: 

Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 107 του Γ 
ορόφου της ιδίας πολ/κίας του ίδιου στοίχου. 

ΔΩΜΑ: Το δώμα φαίνεται στο αριθμ.Ά/4 σχέδιο κατόψεως. 
ΣΤΟΙΧΟΣ Δέκα πέντε (15) , 

Η αριθμ. δέκα πέντε (15) πολυκατοικία | 

Η πολυκατοικία με αριθμ. δέκα πέντε (15) τύπου 3009 αποτελείται ι 
από το Υπόγειο, Ισόγειο και τους Πρώτο (Α), δεύτερο (β) και τρίτο (Γ) ! 
πάνω από το Ισόγειο ορόφους και Δώμα η περιγραφή των οποίων έχει | 
ως εξής: I 

Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, .ασανσέρ και υποσταθμό 
Κεντρικής Θέρμανσης και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως. 1 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την Πυλωτή, Κεντρική Είσοδο, 
ασανσέρ και κλιμακοστάσιο και φαίνεται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατό¬ 
ψεως και στο αριθμ. 11244/Α/9/83 πολεοδομικό σχέδιο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ. Ο Α’ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και 
τα αριθμ. εκατόν εννέα (109), εκατόν δέκα (110) και εκατόν ένδεκα 
(111) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ: Α/3 σχέδιο κατόψεως. 
και στο αριθμ. 11244/Α/9/15.3.83 πολεοδομικό σχέδιο και περιγρά- 
φονται ως εξής: | 

Το αριθμ. εκατόν εννέα (109) διαμέρισμα, αποτελείται από δύο (2) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εξήντα εννέα και 03% (69,03) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιο- I 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (55,6%οο)που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 85% (73,85) ψήφους 
πενήντα πέντε και έξι (55,6) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα τρία χιλ. (83%ο), (ανελκυστήρα εβδομήντα έξη χιλ. 
(76%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83%<>) και συνο¬ 
ρεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. , 

Βορ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Αν. Μέ κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο και το διαμέρι- , 
σμα 110 του Α ορόφου της ιδίας πολ/κίας και στοίχου.. ί 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν δέκα (110) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία (3) ί 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγωνικά μέ- { 
τρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα ένα και 47% (91,47) τετραγωνικά μέ- · 
τρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
(73,8%<ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και | 
85% (97,85) ψήφους εβδομήντα τρία και 8 (73,8) ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλ. (11 \%ο), ανελκυ- ί 
στήρα εκατόν ένα χιλ. (101 %ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν ένδεκα I 
χιλ. (111%ο) και συνορεύει: | 

Νοτ.Αν. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμ. 111 του Α ορόφου της , 
ιδίας πολ/κίας και στοίχου. 

Βορ.Δυτ. Με το διαμ. 119 του Α ορόφου της διπλανής πολ/κίας του ! 
στοίχου 16. ί 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 1 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμ. 109 του Α ορόφου 
της ιδίας πολ/κίας και του ίδιου στοίχου. ! 

Το αριθμ. εκατόν ένδεκα (111) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσσερα | 
(4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, ! 
έχει καθαρό εμβαδόν εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμ- 1 
βαδόν εκατόν δέκα πέντε και 06% (115,06) τετραγωνικά μέτρα, ποσο- , 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (92,7%οο που 1 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και 08% , 
(123,08) ψήφους εννενήντα δύο και επτά (92,7) ποσοστό συμμετοχής ι 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα εννέα χιλ. (139%ο), ανελ- 
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κυστήρα Εκατόν είκοσι έξη χιλ. (126%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν τριάντα εννέα χιλ. (139 %ο) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμ. 110 του Α ορόφου 
της ιδίας πολ/κίας και στοίχου. 

Β.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κλιμακοστάσιο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εκατόν δώδεκα (112), εκατόν δέκα τρία (113) και εκατόν 
δέκα τέσσερα (114) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο 
κατόψεως και στο αριθμ. 11244/Α/9/15.3.83 πολεοδομικό σχέδιο 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν δώδεκα (112) διαμέρισμα, αποτελείται από δύο (2) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εξήντα εννέα και 03% (69,03) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (55,6%οο)που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 85% (73.85) ψήφους 
πενήντα πέντε και έξι (55,6) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα τρία χιλ. (83%ο), ανελκυστήρα ογδόντα τρία χιλ. 
(83%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83 %ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο και το διαμέρι¬ 
σμα 113 του Β ορόφου της ιδίας πολ/κίας του ίδιου στοίχου.. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν δέκα τρία (113) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγωνικά 
μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα ένα και 47% (91,47) τετραγωνικά 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
(73,8%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
85% (97,85) ψήφους εβδομήντα τρία και 8 (73,8) ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλ. (111%ο). ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν ένδεκα χιλ, (111 %ο) κάι κεντρικής θέρμανσης εκατόν έν¬ 
δεκα χιλ. (111%ο) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμ. 114 του Β ορόφου της 
ιδίας πολ/κίας του ίδιου στοίχου. 

Βορ.Δυτ. Με το διαμ. 122 του Β ορόφου της διπλανής πολ/κίας του 
στοίχου 16. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμ. 112 του Β ορόφου 
της ιδίας πολ/κίας και του ίδιου στοίχου. 

Το αριθμ. εκατόν δέκα τέσσερα (114) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και 
μικτό εμβαδόν εκατόν δέκα πέντε και 06% (115,06) τετραγωνικά μέ¬ 
τρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
(92,7%α) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία 
και 08% (123,08) ψήφους εννενήντα δύο και επτά (92.7) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα εννέα χιλ. 
(139%ο), ανελκυστήρα εκατόν τριάντα εννέα χιλ. (ΐ2ό%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν τριάντα εννέα χιλ. (139%ο) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμ. 113 του Β ορόφου 
της ιδίας πολ/κίας του ίδιου στοίχου. 

Β.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Γ' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και 
τα αριθμ. εκατόν δέκα πέντε (115) εκατόν δέκα έξη (116) και εκατόν 
δέκα επτά (117) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο 
κατόψεως και στο αριθμ. 11244/Α/9/15.3.83 πολεοδομικό σχέδιο 
και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν δέκα πέντε (115) διαμέρισμα, αποτελείται από δύο 
(2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδόν εξήντα εννέα και 03% (69,03) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (55,6%οο)που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 85% (73,85) ψή¬ 


φους πενήντα πέντε και έξι (55,6) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλ. (83%ο), ανελκυστήρα ενενήντα ένα 
χιλ.- (91%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83%ο) και συ¬ 
νορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο και το διαμέρι¬ 
σμα 116 του Γ ορόφου της ιδίας πολ/κίας του ίδιου στοίχου.. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν δέκα έξη (116) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγωνικά 
μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα ένα και 47% (91,47) τετραγωνικά 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
(73,8%εο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και 
85% (97,85) ψήφους εβδομήντα τρία και 8 (73,8) ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλ. (111%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν είκοσι ένα χιλ. (121%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ένδεκα χιλ. (111%ο) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμ. 117 του Γ ορόφου της 
ιδίας πολ/κίας του ίδιου στοίχου. 

Βορ.Δυτ. Με το διαμ. 125 του Γ ορόφου της διπλανής πολ/κίας του 
στοίχου 16. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμ. 115 του Γ ορόφου της 
ιδίας πολ/κίας και του ίδιου στοίχου. 

Το αριθμ. εκατόν δέκα επτά (117) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσ¬ 
σερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους. έχει καθαρό εμβαδόν εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μι¬ 
κτό εμβαδόν εκατόν δέκα πέντε και 06% (115.06) τετραγωνικά μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (92,7%οο 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και 08% 
(123,08) ψήφους εννενήντα δύο και επτά (92.7) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα χιλ. (140%ο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν πενήντα δύοχιλ. (152%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκα¬ 
τόν σαράντα χιλ. (140%ο) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμ. 116 του Γ ορόφου 
της ιδίας πολ/κίας του ίδιου στοίχου. 

Β.Αν, Με κοινόκτητο οικόπεδο. , 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το .κλιμακοστάσιο. 

ΔΩΜΑ: Το δώμα φαίνεται στο αριθμ. Α/4 σχέδιο κατόψεως. 

Η Αριθμ. δέκα πέντε (15) πολυκατοικία έχει κοινή θέρμανση με τις 
αριθμ. 16 και 17 πολυκατοικίας με ποσοστό συμεμτοχής αυτής στις δα¬ 
πάνες κοινής θέρμανσης: τριακόσια τριάντα τρία χιλιοστά (333%ο). 
ΣΤΟΙΧΟΣ Δέκα έξη (16) 

Η αριθμ. δέκα έξη (16) Πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. δέκα έξη (16) τύπου 3009 αποτελείται 
από το Υπόγειο, Ισόγειο και τους Πρώτο (Α). δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) 
πάνω από το Ισόγειο ορόφους και Δώμα η περιγραφή των οποίων έχει 
ως εξής: 

Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και υποσταθμό 
Κεντρικής θέρμανσης και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την Πυλωτή, Κεντρική Είσοδο, 
ασανσέρ και κλιμακοστάσιο και φαίνεται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατό¬ 
ψεως και στο αριθμ. 11244/Α/9/83 πολεοδομικό σχέδιο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ. Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και 
τα αριθμ. δέκα οκτώ (118), εκατόν δέκα εννέα (119) και εκατόν είκοσι 
(120) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως 
και στο αριθμ. 11244/Α/9/15.3.83 πολεοδομικό σχέδιο και περιγρά- 
φονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν δέκα οκτώ (118) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσ¬ 
σερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και'μι¬ 
κτό εμβαδόν εκατόν δέκα εννέα και 70% (119,70) τετραγωνικά μέτρά. 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
(92,7%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία 
και 08% (123,08) ψήφους εννενήντα δύο και επτά (92,7) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα εννέα χιλ. 
(139%ο), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι έξη χιλ. (126%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν τριάντα εννέα χιλ. (ΐ39%ο) και συνορεύει: 
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Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμ. 119 του Α ορόφου της 
ιδίας πολ/κίας του ίδιου στοίχου. 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Β.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. εκατόν δέκα εννέα (119) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία 
■ (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 

• έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγωνικά 
μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα πέντε και 16% (95,16) τετραγω¬ 
νικά μέτρα, ποσοστό συνιδίοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ- 
. δου (73,8%©ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά 
. και 85% (97,85) ψήφους εβδομήντα τρία και 8 (73,8) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλ. (111%©), ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν ένα χιλ. (101%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν έν- 
: δέκα χιλ. (111%©) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με το διαμ. 1.10 του Α ορόφου της διπλανής πολ/κίας του 
στοίχου 15). 

Βορ.Δυτ. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμ. 118 του Α' ορόφου της 
ιδίας πολ—κίας και στοίχου. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. „ 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμ. 120 του Α ορόφου 
της ιδίας πολο/κίας και του ίδιου στοίχου. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι (120) διαμέρισμα, αποτελείται από δύο (2) 
κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εβδομήντα έχα και 82% (71,82) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτηαίοις εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (55,6%οο που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 85% (73.85) ψήφους 
πενήντα πέντε και έξι (55,6) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα τρία χιλ. (83%©), ανελκυστήρα εβδομήντα έξη χιλ. 
(76%©) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83%©) και συνο- 
' ρεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Αν. Με κλιμακοστάσιο και το διαμ. 119 του Α ορόφου της ιδίας 
πολ/κίας και στοίχου. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμ. 129 του Α ορόφου 
της διπλανής πολ/κίας του στοίχου 17. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους 
, χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εκατόν είκοσι ένα (121), εκατόν είκοσι δύο (122), εκατόν 
είκοσι τρία (123) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/3 σχέδιο 
κατόψεως και στο αριθμ. 11244/Α/9/15.3.83 πολεοδομικό σχέδιο 
και περιγράφονται ως εξής: 

- Το αριθμ. εκατόν είκοσι ένα (121) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσ¬ 
σερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ- 
ιρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μι- 
ικτό εμβαδόν εκατόν δέκα εννέα και 70% (119,70) τετραγωνικά μέτρα, 
ποσοστό συνιδίοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (92,7%©ο 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και 08% 
(123,08) ψήφους εννενήντα δύο και επτά (92,7) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα εννέα χιλ. (139%©), ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν τριάντα έννέα χιλ. (139%©) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν τριάντα εννέα χιλ. (139%©) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμ. 122 του Β ορόφου της 
ιδίας πολ/κίας -του ίδιου στοίχου. 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Β.Αν, Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι δύο (122) διαμέρισμα, αποτελείται από τρία 
(3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετραγωνικά 
; μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα πέντε και 16% (95,16) τετραγω¬ 
νικά μέτρα, ποσοστό συνιδίοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου (73,8%©ο) που (αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά 
και 85% (97,85) ψήφους εβδομήντα τρία και 8 (73,8) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλ. (111%©), ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν έντεκα χιλ. (111%©) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν, 
ένδεκα χιλ. (111%ο) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με το διαμ. 113 του Β ορόφου της διπλανής πολ/κίας του 
στοίχου 15. 

Βορ.Δυτ. Με κλιμακοστάσιο και το διαμ. 121 του Β ορόφου της ιδίας 


πολ/κίας και του ίδιου στοίχου. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 123 του Β 
ορόφου της ιδίας πολ/κίας και στοίχου. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι τρία (123) διαμέρισμα, αποτελείται από δύο 
(2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδόν εβδομήντα ένα και 82% (71,82) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδίοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (55,6%©ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 85% (73,85) 
ψήφους πενήντα πέντε και έξι (55,6) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλ. (83%©), ανελκυστήρα ογδόντα τρία 
χιλ. (83%©) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83%©) και συ¬ 
νορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Αν. Με το κλοιμακοστάσιο και το διαμ. 122 του Β ορόφου της 
ιδίας πολ/κίας και στοίχου. 

Νοτ.Δυτ. Με το κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 132 του Β 
ορόφου της διπλανής πολ/κίας του στοίχου 17 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Γ’ όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως καίι 
τα αριθμ. εκατόν είκοσι τέσσερα (124), εκατόν είκοσι πέντε (125) και 
εκατόν είκοσι έξη (126) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/3 
σχέδιο κατόψεως και στο αριθμ. 11244/Α/9/15.3.83 πολεοδομικό 
σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι τέσσερα (124) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και 
μικτό εμβαδόν εκατόν δέκα εννέα και 70% (119,70) τετραγωνικά μέ¬ 
τρα, ποσοστό συνιδίοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
(92,7%©ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία 
και 08% (123,08) ψήφους εννενήντα δύο και επτά (92,7) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα χιλ. (140%©), 
ανελκυστήρα εκατόν πενήντα δύο χιλ. (152%©) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν σαράντα χιλ. (140%©) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμ. 125 του Γ ορόφου της 
ιδίας πολ/κίας του ίδιου στοίχου. 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Β.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι πέντε (125) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετρα¬ 
γωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα πέντε και 16% (95,16) τε¬ 
τραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδίοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου (73,8%©ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα 
επτά και 85% (97,85) ψήφους εβδομήντα τρία και 8 (73,8) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλ. (111%©), 
ανελκυστήρα εκατόν είκοσι ένα χιλ. (121%©) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν ένδεκα χιλ. (111%©) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με το διαμ. 116 του Γ ορόφου της διπλανής πολ/κίας του 
στοίχου 15. 

Βορ.Δυτ. Με κκλιμακοστάσιο καο το διαμ. 124 του Γ ορόφου της 
ιδίας πολ—κίας και στοίχου. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμ. 126 του Γ ορόφου,της 
ιδίας πολ/κίας και του ίδιου στοίχου. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι έξη (126) διαμέρισμα, αποτελείται από δύο 
(2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδόν εβδομήντα ένα και 82% (71,82) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδίοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (55,6%©ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 85% (73,85) 
ψήφους πενήντα πέντε και έξι (55,6) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλ. (83%©), ανελκυστήρα ενενήντα ένα 
χιλ. (91 %©) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83 %©) και συ¬ 
νορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Αν. Με κλιμακοστάσιο και το διαμ. 125 του Γ ορόφου της ιδίας 
πολ/κίας και του ίδιου στοίχου. 
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Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμ. 135 του Γ ορόφου της 
διπλανής πολ/κίας του στοίχου 17. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα φαίνεται στο αρ. Α/4 σχέδιο κατόψεως. 

Η αριθμ. δέκα έξη (16) πολ/κία έχει κοινή θέρμανση με τις αριθμ. 
δέκα πέντε (15) και δέκα επτά (17) πολυκατοικίες με ποσοστό συμμετο¬ 
χής αυτής στις δαπάνες κοινής θέρμανσης τριακόσια τριάντα τρία χιλιο¬ 
στά (333%ο). 

ΣΤΟΙΧΟΣ Δέκα επτά (17) 

Η αριθμ. δέκα επτά (17) Πολυκατοικία 

Η πολυκατοικία με αριθμ. δέκα επτά (17) τύπου 3009 αποτελείται 
από το Υπόγειο, Ισόγειο και τους Πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) 
πάνω από το Ισόγειο ορόφους και Δώμα η περιγραφή των οποίων έχει 
ως εξής: 

Το Υπόγειο περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και υποσταθμό 
Κεντρικής Θέρμανσης και φαίνεται στο αριθμ. Α/1 σχέδιο κατόψεως. 

ΙΣΟΓΕΙΟ: Το Ισόγειο περιλαμβάνει την Πυλωτή, Κεντρική Είσοδο, 
ασανσέρ και κλιμακοστάσιο και φαίνεται στο αριθμ. Α/2 σχέδιο κατό¬ 
ψεως και στο αριθμ. 11244/Α/9/83 πολεοδομικό σχέδιο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ. Ο Α' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και 
τα αριθμ. εκατόν είκοσι επτά (127), εκατόν είκοσι οκτώ (128) και εκα¬ 
τόν είκοσι εννέα (129) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/3 σχέ¬ 
διο κατόψεως και στο αριθμ. 11244/Α/9/15.3.83 πολεοδομικό σχέ¬ 
διο και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι επτά (127) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και 
μικτό εμβαδόν εκατόν δέκα πέντε και 06% (115,06) τετραγωνικά μέ¬ 
τρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
(92,7%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία 
και 08% (123,08) ψήφους εννενήντα δύο και επτά (92,7) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα εννέα χιλ. 
(ΐ39%ο), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι έξη χιλ. (126%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν τριάντα εννέα χιλ. (ΐ39%ο) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμ. 128 του Α ορόφου 
της ιδίας πολ/κίας και στοίχου. 

Β.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το κλιμακοστάσιο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι οκτώ (128) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετρα¬ 
γωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα ένα και 47% (91,47) τετρα¬ 
γωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου (73,8%α>) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα 
επτά και 85% (97,85) ψήφους εβδομήντα τρία και 8 (73,8) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλ. (111%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν ένα χιλ. (101%ο) και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
ένδεκα χιλ. (111%ο) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμ. 127 του Α ορόφου της 
ιδίας πολ/κίας και του ίδιου στοίχου. 

Βορ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμ. 129 του Αορόφου της 
ιδίας πολ/κίας του ίδιου στοίχου. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν είκοσι εννέα (129) διαμέρισμα, αποτελείται από 
δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μι¬ 
κτό εμβαδόν εξήντα εννέα και 03% (69,03) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (55,6%σο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 85% (73,85) 
ψήφους πενήντα πέντε και έξι (55,6) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλ. (83%ο), ανελκυστήρα εβδομήντα έξη 
χιλ. (76%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83%ο) και συ¬ 
νορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμ. 120 της διπλανής 
πολ/κίας του στοίχου 16. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο το κλιμακοστάσιο και το διαμ. 
128 του Α ορόφου της ιδίας πολ/κίας του ίδιου στοίχου. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Β' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους 


χώρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως 
και τα αριθμ. εκατόν τριάντα (130), εκατόν τριάντα ένα (131), και εκα¬ 
τόν τριάντα δύο (132) διαμερίσματα που φαίνονται στο αριθμ. Α/3 σχέ¬ 
διο κατόψεως και στο αριθμ. 11244/Α/9/15.3.83 πολεοδομικό σχέ¬ 
διο και περιγράφονται ως εξής: 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα (130) διαμέρισμα, αποτελείται από τέσ¬ 
σερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και μι¬ 
κτό εμβαδόν εκατόν δέκα πέντε και 06% (115,06) τετραγωνικά μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
(92,7%α)) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία 
και 08% (123,08) ψήφους εννενήντα δύο και επτά (92,7) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα εννέα χιλ. 
(139%ο), ανελκυστήρα εκατόν τριάντα έννέα χιλ. (139%ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν τριάντα εννέα χιλ. (139%β) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμ. 131 του Β ορόφου 
της ιδίας πολ/κίας και του στοίχου. 

Β.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το κλιμακοστάσιο. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα ένα (131) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τετρα¬ 
γωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα ένα και 47% (91,47) τετρα¬ 
γωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου (73,8%α>) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα 
επτά και 85% (97,85) ψήφους εβδομήντα τρία και 8 (73,8) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλ. (111%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν έντεκα χιλ. (111%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν ένδεκα χιλ. (111%ο) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κλιμακοστάσιο και το διαμ. 130 του Β ορόφου της ιδίας 
πολ/κίας και στοίχου. 

Βορ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμ. 132 του Β ορόφου της 
ιδίας πολ/κίας και σοτίχου. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα δύο (132) διαμέρισμα, αποτελείται από 
δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μι¬ 
κτό εμβαδόν εξήντα εννέα και 03% (69,03) τετραγωνικά μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (55,6%«ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 85% (73,85) 
ψήφους πενήντα πέντε και έξι (55,6) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλ. (83%ο), ανελκυστήρα ογδόντα τρία 
χιλ. (83%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83%©) και συ¬ 
νορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Δυτ: Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Αν. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμ. 123 του Β ορόφου της δι¬ 
πλανής πολ/κίας του στοίχου 16. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο, το κλιμακοστάσιο και το διαμέρι¬ 
σμα 131 της ιδίας πολ/κίας του ίδιου ορόφου και του ίδιου στοίχου. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο Γ' όροφος περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, ασανσέρ και διάδρομο προσπελάσεως και 
τα αριθμ. εκατόν είκοσι τριάντα τρία (133), εκατόν τριάντα τέσσερα 
(134) και εκατόν τριάντα πέντε (135) διαμερίσματα που φαίνονται στο 
αριθμ. Α/3 σχέδιο κατόψεως και στο αριθμ. 11244/Α/9/15.3.83 πο¬ 
λεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: · 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα τρία (133) διαμέρισμα, αποτελείται από 
τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εκατό (100,00) τετραγωνικά μέτρα και 
μικτό εμβαδόν εκατόν δέκα πέντε και 06% (115,06) τετραγωνικά μέ¬ 
τρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
(92,7%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία 
και 08% (123,08) ψήφους εννενήντα δύο και επτά (92,7) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα χιλ. (140%ο), 
ανελκυστήρα εκατόν πενήντα δύο χιλ. (152%©) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν σαράντα χιλ. (140%©) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Μέ κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμέρισμα 134 του Γ ορό¬ 
φου της ιδίας πολ/κίας και στοίχου. 

Β.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και κλιμακοστάσιο 
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Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το αριθμ. εκατόν τριάντα τέσσερα (134) διαμέρισμα, αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 
χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα εννέα και 50% (79,50) τε¬ 
τραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα έννα και 47% (91,47) 
τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου (73,8%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα 
επτά και 85% (97,85) ψήφους εβδομήντα τρία και 8 (73,8) ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένδεκα χιλ. (111 %ο), 
ανελκυστήρα εκατόν είκοσι ένα χιλ. (121%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατόν ένδεκα χιλ. (111 %ο) και συνορεύει: 

Νοτ.Αν. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμ. 133 του Γ' ορόφου της 
ιδίας πολ/κίας και του ίδιου στοίχου. 

Βορ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το διαμ. 135 του Γ ορόφου της 
ιδίας πολ/κίας και του ιδίουσ οτίχου. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το αριθμ. εκατόν τριάνα πέντε (135) διαμέρισμα, αποτελείται από 
δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους, έχει καθαρό εμβαδόν εξήντα (60,00) τετραγωνικά μέτρα και μι¬ 
κτό εμβαδόν εξήντα ένα και 03% (61,03) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (55,6%οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και 85% (73,85) 
ψήφους πενήντα πέντε και έξι (55,6) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλ. (83 %ο), ανελκυστήρα ενενήντα ένα 
χιλ. (91%ο) και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τρία χιλ. (83%ο) και συ¬ 
νορεύει: 

Νοτ.Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βορ.Αν. Με κλιμακοστάσιο και το διαμ. 126 του Γ ορόφου της δι¬ 
πλανής πολ/κίας του στοίχου 16. 

Νοτ.Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο το κλιμακοστάσιο και το διαμ. 
134 του Γ ορόφου της ιδίας πολ/κίας και του ίδιου στοίχου. 

ΔΩΜΑ: Το Δώμα φαίνεται στο αρ. Α/4 σχέδιο κατόψεως. 

Η αριθμ. δέκα έπτά (17) πολ/κία έχει κοινή θέρμανση με τις αριθμ. 
δέκα πέντε (15) και δέκα έξη (16) πολυκατοικίες με ποσοστό συμμετο¬ 
χής αυτής στις δαπάνες κοινής θέρμανσης τριακόσια τριάντα τέσσερα χι¬ 
λιοστά (334%ο). 

Κάθε μία από τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί ανεξάρτητη 
ιδιοκτησία που διέπεται απο τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 «περί της 
κατ’ όροφον ιδιοκτησίας» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ 1024/1971, 
το άρθρο 10 Α.Ν. 163/1967 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιή¬ 
θηκε με τα ΝΔ. 946/1971 και 145/1973 και τα άρθρα 1002 και 
1117 ΑΚ. 

Ειδικά τα δύο χιλιάδες εξακόσια δέκα πέντε μέτρα τετραγωνικά και 
σαράντα έξη εκατοστά (2.615,46) παραμένουν σαν ενιαίοι αυτοτελείς 
χώροι στην ιδιοκτησία του ΟΕΚ ο οποίος παρακρατεί το δικαίωμα να 
διαμορφώνει τούτους οποτεδήποτε και) κατά την απόλυτη κρίση του σε 


περισσότεροους επι μέρους χώρους και να προβαίνει μονομερώς και χω¬ 
ρίς σύμπραξη των λοιπών συνιδιοκτητών στην κατανομή των ανηκό- 
ντων σε κάθε ένα από τους ενιαίους τούτους χώρους ποσοστών συνιδιο- 
κτησίας επι του οικοπέδου και να συνιστά κατ’ αυτό τον τρόπο χωριστές 
οριζόντιες ιδιοκτησίες, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και να κατα¬ 
νέμει τις δαπάνες των κοινοχρήστων σύμφωνα προς τις διατάξεις του 
Γενικού και του Ειδικού Κανονισμού. 

Γ. ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

1. Πίνακας που περιέχει τον αριθμό των κατοικιών, τον στοίχο στον 
οποίο ανήκει κάθε μία, τον τύπο κατοικίας, την θέση αυτής και τον 
αριθμό των δωματίων, το εμβαδό αυτής, το εμβαδό της αποθήκης που 
ενδεχομένως αντιστοιχεί σ’ αυτή, τα ποσοστά που αντιστοιχούν σ’ αυτή 
σε δεκάκις χιλιοστά, συνιδιοκτησίας επι του οικοπέδου και ψήφους και 
το ποσοστό συνιδιοκτησίας σε Μ2 επι του οικοπέδου. 

2. Το Σχέδιο Γενικής Διατάξεως στο οποίο εικονίζεται το όλο αρχικό 
οικόπεδο όπως αγοράσθηκε από τον ΟΕΚ το τμήμα αυτού που διατέ¬ 
θηκε για δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους (με πορτοκαλλί και πρά¬ 
σινο χρώμα), τα τμήματα αυτού που απαρτίζουν το οικόπεδο του οικι¬ 
σμού, οι χώροι του οικοπέδου του οικισμού, που καταλαμβάνονται απο 
τους δέκα επτά (17) στοίχους οι χώροι που καταλαμβάνονται από κάθε 
μία κατοικία κάθε στοίχου και τα τμήματα του οικοπέδου του οικισμού 
που ανήκουν κατ’ αποκλειστική χρήση σε κάθε κατοικία. 

3. Σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών. 

Όλα τα ανωτέρω ευρίσκονται εντός φακέλλου που έχει κατατεθεί στο 
Συμβ/φο ΝΑΟΥΣΑΣ ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ Ευάγγελο του Πολυδώρου και 
έχει συνταχθεί η αριθμ. 12.663/6.6.1991 πράξη αυτού. 

Δ' ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Ο Κανονισμός που διέπει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών του παρό¬ 
ντος οικισμού και περιλαμβάνει α) Τον Γενικό Κανονισμό των σχέσεων 
των συνιδιοκτητών σε σχέση με τους κοινόχρηστους και κοινόκτητους 
χώρους του όλου οικισμού και β) Τον Ειδικό Κανονισμό των συνιδιοκτη¬ 
τών κάθε πολ/κίας ή Στοίχου. 

Καταρτίσθηκε δυνάμει των αριθμ. 23/19.3.76 και 87/77 αποφά¬ 
σεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΕΚ και δημοσιεύθηκε στα 
αριθμ. 441/5/4/76 και 1296/77 φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερ- 
νήσεως (τεύχος Β') αποτελεί δε αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρά¬ 
ξης συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικισμού και αντίγραφα των 
άνω ΦΕΚ πρέπει να μεταγραφούν με την παρούσα. 

Το ΔΣ του ΟΕΚ αποφασίζει η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σε εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 2 του 
ΑΝ 163/1967 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει τώρα. 

Αθήνα, 22 Ιουλίου 1991 
Ο Πρόεδρος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΙΚΙΩΤΗΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




